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K EL REGALO DE LABRUNA. Omar Labruna, el hijo del DT y ex crack Angel, vence la resistencia del arquero Santos y anota el único tanto del “superclásico” jugado en el Monumental. El autor lo 
grita junto con Commiso. Suárez y Squeo lo sufren. Boca no pudo aprovechar que Quilmes quedó libre. Ahora sube en la tabla Unión de Santa Fe, que derrotó a Newell's por 1 tanto a 0. 


DOBLE FUMA TA MEGRA: TODA VIA NO HAY PAPA 


e Inf. Páginas 20 y 21 
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| CATANZARO, Italia, 15 (AP). — La- 
drones aparentemente equipados con gases 
soporíferos, penetraron en los coches-ca- 
ma donde viajaban cuatro jugadores del 
Juventus de Turín, llevándose dinero, do- 
cumentos y un reloj, cuando el cuadro cam- 
peón de Tialia de fútbol se hallaba a bordo 
de un tren. 


Los componentes de la banda de mal- 


| 
| 
' LONDRES, 15 (AFP). — Argentina con- 
MM firmó que es una de las principales poten- 
Ñ cias del rugby mundial, al empatar a trece 
¿ con una selección de inglaterra en el par- 
tido amistoso que se jugó ayer en el estadio 
| de Twickenham ante 15000 espectadores, 
| Los ingleses ganaban por 7 a 4 al termi- 
nar el primer tiempo. Los directivos locales 
negaron al encuentro carácter oficial, pero 
| lo cierto es que en la selección de Ingla- 
terra actuaron doce jugadores de los que 
) intervinieron en el último partido oficial 
jugado en el torneo de las Cinco Naciones, 
y Otros tres que son firmes candidatos a 
titulares del equipo nacional. 

Los ingleses hubieran podido ganar de no 
haber fallado dos penales en los últimos mi- 
Í nutos, pero una derrota de Los Pumas hu- 
) biera sido una auténtica injusticia, por= 

| que causaron mejor impresión que el cua- 

| dro local, Los argentinos ejercieron una 

] constante presión sobre sus rivales, impi- 

diéndoles explotar la superioridad de peso 

o de los delanteros y superándoles en los 

' saques de banda. 

. La elevada e insólita temperatura (unos 
A 20 grados centígrados) quizá fue responsa- 

| ble de clerta letargia mostrada por los ju- 

gadores ingleses, mientras que los sudame- 
| ricanos se mostraron muy satisfechos del 


' buen tiempo. 
5 El capitán de Los Pumas, Hugo Porta, fue 
y otra vez la estrella del equipo, dirigiendo 


' el juego en forma magistral y contribuyen- 
do con cinco puntos al total de su equipo 
merced a una conversión y a un penal. 


Crónica 


hechores penetraron durante el viaje en 
los coches-cama ocupados por el famoso 
arquero Dino Zoff; los defensas Marco Tar- 
delli y Francesco Morini —todos ellos in- 
ternacionales— y el joven delantero Pietro 
Fanna. 

Según dijo la policía, los ladrones de- 
bieron emplear rociadores tipo “spray”, de 
gases soporiferos, para actuar con mayor 


de Turin a 


tauzaro. 


MAGNIFICO 


Ml Asombraron a Maestros Ingleses 


También se destacaron en el cuadro visi- 
tante los gigantescos lachetti y Pasaglia, É 
quienes se distinguieron especialmente en 
los saques de banda, y el zaguero Sansot. 


Los cuatro toques (try) del partido fueron 
espectaculares, especialmente el logrado por 
Marcelo Campo a los 25 minutos, 


Porta, en lugar de inteniar puntuar con 
un penal que parecía fácil, entregó a Campo 
y éste logró el toque en un rincón del pa- 
tio inglés con un espectacular vuelo que 
burló la tentativa de Mike Slemen para ce- 
rrarle el camino. 


En el otro toque de los pumas. lachetti 
utilizó su poderío para abrirse camino en la 
defensa inglesa y, seguidamente, sirvió a 
Pasaglia, quien también utilizó su potencia 
para atravesar la línea y tocar tierra con el 
balón arrastrando consigo a varios jugadores 
ingleses. 

Hugo Porta declaró después del partido: 
“hoy es un gran día para el rugby argen- 
tino, Es un auténtico paso al frente y e] re- 
sultado sirve de base de partida para este 
nuevo seleccionado”, 

El capitán inglés, Billy Beaumont, mani- 
festó: “Fue una lástima que el partido termi- 
nase con empate, porque tuvimos suficien= 
tes balones para triunfar, pero hubo muchos 
errores delante y en medio”, 

El presidente del comité de selección in. 
glés dijo: “Los pumas nos atacaron durante 
80 minutos y ejercieron una gran presión, El 
juego demostró los grandes progresos que 
mo realizado aquí durante su breve esta- 

ía”, 


El más afectado por el robo fue Zolf, 
quien denunció la desaparición de documen- 
tos personales y más de un millón de liras, 
unos 1.100 dólares, 


Arias 


¡ 
: 

En el local de una cooperativa de 
| crédito del barrio de Floresta co- 
Ñ menzó la disputa del torneo “Pre- 

Ú olímpico” en el que intervienen los 
q integrantes del equipo nacional que 


representará al país en la olimpia- 
da de ajedrez que se disputará en 
esta capital próximamente. 

Los resultados de la primera ron- 
da fueron los siguientes: Luis 
Bronstein 0, Jorge Szmetan 1, Aper- 
tura inglesa simétrica en 39 juga- 
das, En una posición pareja Brons- 
teín, apurado por el tiempo, in- 
tentó forzar y “colgó” una pieza. 

Daniel Cámpora 1, Juan Carlos 
Hase 0. Apertura Ruy López, va- 


ríante clásica en 23 jugadas, -Las 
negras sacrificaron una pieza en 
pos de un ataque que fracasó 

Jaime Emma- Ricardo Grimberg 
(suspendida), Apertura P. D, de- 
fensa Ninzoich suspendida en la ju- 
gada 4l, En un final muy difícil, 
las negras tienen una leve supe- 
rioridad 

También, y en forma paralela 
jugaron los integrantes del equipo 
femenino que disputará la olimpía- 
da. A este certamen preparatorio 
fue invitada la señora Inés Saravia, 

Edith Soppe 0, Matilde Cazón 1 
Apertura peón rey defensa sicilia- 
en 27 jugadas. 


— El 


Inés Saravia 0, Julia 
Apertura peón rey defensa sicilia- 
na en 27 jugadas. 


Quedó libre Virgivia Justo, 


% VIENE DIRIGENTE 


SAN JUAN, Puerto Rico, 15 (UPI) 
— Narciso Rabel] Mendez, quien as- 
pira a la presidencia de la Federa- 
ción Internacional de Ajedrez (FI- 
DE) partirá el lunes 16 rumbo a 
Buenos Aires, donde se celebrará la 
asamblea general de la organización. 

El actual presidente de la FIDE es 
Max Eume, de Holanda, cuyo man- 
dato termina ahora 


soviético Viktor negó a atribuir 


totalmente esta asombrosa 


TRATADA 
.--—-—--Búenos Aires, Domingo 15-de Octubre de. 


CON GAS DUERMEN Y ROBAN A CRACKS ZOFF, TARDELLI Y MORINI- 


sezuridad. El hurto tuvo efecto durante el 
viaje nocturno que realizaba Juventus de - 
esta localidad del 
hoy enfrentará en partido de Liga al Ca- 


sur, donde 


¡CON TODA LA GARRA! El seleccionado argentino de rugby, “Los Pumas”, tuvo 
ayer una gran actuación ante Inglaterra. Aquí, Ricardo Landajo. (Rad. AP). % 


EXITOS DE CAMPORA Y SZMETAN 


1 Rabel Méndez. ha sido presidente 


varias veces de la Federación de 
Ajedrez de Puerto Rico, fue el pri- 
mer vicepresidente de la FIDE cuan- 
do se creó el cargo en 1970 y es re- 
conocido como organización interna- 
cional de mérito, 

Se cree que Rabell Méndez tiene 
posibilidad de ser elegido pues él es- 
tima que recioirá por lo menos los 
votos de 52 países, incluvendo los de 
las federaciones árabes y africanas, 
nueve de las américas, cinco de Asia 
y cuatro de Europa 

Sus principales rivales serían el 
gran maestro yugoslavo Svetozar Oli- 
goric y Fredrik Olafsson, de Isiandia 


SERA DON SANSCRITO KORCHNOI 


MANILA, 15 (Associated Press) 


recuperación 


Fanna manifestó a la policia que a 

de los documentos personales, le si 

cerca de medio millón de líras, un reloj q 
gan valor y el carnet «e conducir, Tar” 
delli y Morini fueron más “afortunados” 
Los audaces ladrones les sustrajeron algu 
nos millares de líras y, en el caso del pr 
mero, el permiso de conducir. 


SUPPORT 


Solicita 


40 
OPERARIOS 


Para tareas generales 


Se requiere residen 
cercana a la zona Barran 
cas de Belgrano y se ofre 
ce muy buena remunera 
ción y posibiuidade de 


progreso 


Presentarse lunes y mar 


9 a 19 hs, en 


tes de 


AV. BELGRANO 1915 


6% Plso 
CAPITAL 


Korchnoi, que disputa e su compatriota Anatoly Karpov el 
Campeonato Mundial de Ajedrez, se ha unido a una sociedad 
espiritual que radica en la India y está «4 punto de asumir 
un nombre en sánscrito, dijo uno de sus maestros de yoga 

Victoria Sheppard, conocida en la sociedad Auand Mu.-g 
como Didi Madhurii, “hermana llena de d a divina”, 
expresó que Korchnoi, que se ha n ara su 
pais y vive exiliado en Suiza, es un excelente estudiante de 
yoga y que en tres semanas alcanzó un estado avanzado de 
este arte, cuyo dominio 1equiere varios meses de dedicación 

La sociedad Anand Marg o “Camino hacia la Bienave 


turanza Eterna”, ha sido acusada de cometer actos 
ristas contra iones diplomáticas de la ia y otras 1 
ese país, en una campaña por li- 


itual”, reclu: 


cel Indía, Sarkar fue ibertad bajo fianza 
a principios de este año 
Sheppard, de 31 años, y el otro 1 stro de yoga de 
Korchni Stephen M, Dwyer, de 28 años leron liberado: 
ajo fianza, después que un tribunal de Filipinas los conde- 
no por tratar de matar a un funcionario de la € 


1 fallo fue apelado 
que ella y Dwyer conociero: 
soviético se encont 
etirarse de 


torneo, con y 


noi adujo entonces que Ka 

sicóloLo soviético para adarle a retener su campe 

« Sheppard dijo qué Korehnol se unió a la sociedad Ar 
Murg después de consugrose al yogx ;Korchno!s sala téma 
entonces una victoria en éF tórhéo 


De de que Korchnoi 
ganado cuatro partidas 


comenzó a 


Karpov 


practicar e 
una sola 


yoga ha 
Sheppard se 


de Korchnoi a la práctica del yoga o a la sociedad Anand 
Marg, pero dijo; “Créo realmente que ha tenido mucho 
que ver con ello. El señor Korchnol es un genio, definitiva- 
mente un genio, pero el problema es que su ansiedad es- 
taba perjudicándolo.” 
Señaló que ella y Dw 


z r convencieron a Korchnol, de 
47 años, para que retir demanda de que se instalara 
un cristal entre los jugadores y el auditorio, a fin de 
contrarrestar las presuntas ondas psíquicas del parapsicólogo 
soviético doctox Vladimir Zoukhar Ñ 


A 
CALDERAS SALCOR CAREN 5, A 


El crédito fácil 
ya sola firma 
se obtiene en.. 


Eleuteria 


SUPERTIENDA. INTEGRAL 
AÁFPARA TODA LA FAMILIA 


Av. SAENZ 1087 Tel. 91-1365 N POMPEYA 
E, HORARIO CORRIDO: 10 A 19 HS: e SABADOS: 8/A 12 HS. 


CHILE: CARCEL 
A DIRIGENTE 


SANTIAGO, Chile, 165 
(EFE). — El Instituto 
Provisional de los Em-= 
pleados Particulares de 
La Serena, a 480 kiló-* 
metros al norte de San= 
tiago, solicitó la prisión 4 
para el presidente del 


ciub e Deportes de esta 


ciudad. El juez de ma=? 
gistratura in for mó que 
ésta es la segunda vez: 
que Atilio Ancarola Pris 
vatto, presidente de Des 
portes La Serena se ve A 
implicado en una situa= 
ción similar, ya que el 
club debe imposiciones 
sociales y sueldos a sus 
jugadores por una suma 
ascendente a 760.000 pe= 
sos (unos 23.000 dólares). 


CONVOCATORIA 


Convócase a Jos señores Acelos 
nistas a Asamblea General ORS 
narla para el día 31 de octubre de 
1978, a las 20 horas en Sul 
207, tercer piso, oficina 30208 
esta Capital Federal, para A 
el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
10) Lectura y consideración ME 


la documentación que presoribll 
el artículo 234, inciso 10, del DIN 
creto Ley 19.550/72, correspoms 


diente al ejercicio cerrado el MN 
de junio de 1978 

20) Consideración del RewniWWl 
Contable Ley 19,742 

30) Aumento del Capital Socíal 

49) Consideración de 10s HOmOX 
rarlos del Directorio y Consejo AN 
Vigilancia, 

59) Dstribución de utilidades; 

60) Elección de Directores 
Síndicos por vencimiento de miis 


dato 

79) Aprobación de lo sotusdWl 
por el Directorio y la ComislóW 
Fiscalizadora. 


89) Designación de dos (2) 4008 


s de 930 a 12 y Y 


El Directo 


rón cea 
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TAMBIEN EL GOLF PUEDE SER “DEPORTE ASESINO”: EN: COLOMBIA MIENTRAS-LO PRACTICABAN 2-JOVENCITOS. 
“1OS PALOS ATRAJERON A UN RAYO QUE LES DIO MUERTE DE INMEDIATO Y LESIONO A OTROS JUGADORES 


PEREIRA, Fm 15 AO a rá — Una gol- descarga eléctrica, pero fueron dádos de alta en pocas horas 
fista de 11 años de edad y su caddie, de 14, fueron muertos “ " 
por un rayo en el club campestre cerca de aquí. poco antes + SERIE MUNDIAL MATCH PLAY > 
de finalizar una ronda de práctica de 18 hoyos. En medio LONDRES, 15 (EFE). — Los dos favoritos del torneo 
de una intensa lluvia, la niña Patricia Gallego, hija de un Match Play, serie mundial Colgate de golf, Severiano Ba- 
médico aficionado a! golf, y Miguel Arcesio Londono, fueron esteros y Tom Watson, quedaron eliminados ayer en los 
alcanzados por un rayo en el hoyo 17, atraído por los palos, Cuartos de final que se jugaron en la difícil pista de Went- 
2 worth. Tanto el español como el norteamericano sucumbie- 


Patrick Helmer y Tonny Ponsom, ejecutivos de una in=- ron ante dos jugadores, Simón Owen y Ray Floyd, respee- 
dustria textil. que estaban cerca de los dos infortunados tivamente, que comenzaron en pan de víctimas pero que to alrededor de los “greens”, acertando con “puttings” de 
menores, sufrieroa algunas lesiones causadas por, la violenta terminaron la primera ronda con una ventaja que no pu- hasta ocho metros. 


MUNDIAL 82, MAS AMERICANO 


Proyecto de Havelange en la FIFA 


dieron engujar ni Ballesteros ni Watson, a pesar de que este 
último jugó extraordinariamente bien los últimos hoyos, 
Floyd no tuvo un error en todo el recorrido y resistió 
bien la racha de Watson, en la que éste logró tres birdies 
y un eagle en cinco hoyos, Sin embargo, la distancia acu- 
mulada por Floyd fue decisiva y jugará la semifina¡ contra 
el Japonés Isao Iaok). Este, que comenzó la tarde con tres 
hoyos de Ventaja sobre Gary P: ayer, hizo auevamente alar- 
des de su extraño pero eficaz estilo, y mostró especial acier- 


Tras Separado, 
Recauchutado 


LONDRES, 15 (ANSA). 
El conocido entrenador 
inglés Tom Docherty, que 
hace pocos meses pasó 
de; Manchester United al 
Derby County, tras un 
escándalo conyugal, se 
estrelló con su automóvil 
contra un muro. El en- 
trenador resultó herido, 
con dos costillas fractu- 
radas y una contusión en 
la cabeza, pero no quiso 
ser internado en el hos- 
pital. 

El hecho no ha dejado 
de provocar algunas sos- 
pechas, porque se trata 
del segundo accidente del 
género que sufre el entre- 
nador desde que dejó la 
familia para irse a vivir 
con su joven mujer. 


AYALA, ACUSADO DE VIVIR LA 
NOCHE ESPAÑOLA, SE DEFIENDE 


El campeonato mundia; de fútbol de Es- 
paña en el 82 podría contar con un máximo 
de cinco equipos sudamericanos, sí prospera 
el proyecto del presidente de la Federación 
Internacional del Fútbol Asociado (FIFA), 
el brasileño Joao Havelange, de aumentar de 
16 a 24 el número de participantes en la 
competencia final, Así lo revela el jefe de 
prensa de FIFA, el Juxemburgués René 
Courte, en su artículo editorial del FIFA, 
“News” —órgano oficial de la entidad— del 
mes de setiembre, 

Courte dice que "será interesante ver lo 
que resultará de esta idea original y atrac- 
tiva del presidente Havelange” pero admite 
asimismo que “algunas voces y no las menos 
importantes se han hecho oír ya señalando 
el riesgo que implica tal cambio, que ten- 
drá una importancia crucial en la historia 
Ge la copa mundial. 

Havelange propone que en la próxima Co- 
pa del Mundo jueguen 24 equipos, a saber; 
anfitrión (España), último campeón (Ar- 
gentina), 10 equipos de Europa, 3 de Sud- 
América, 1 de Asia, 1 de Africa y 1 de la 
Confederación Norte y Centroaméricana y 
del Caribe, lo cual suma 18, Los otros 6 sur- 
girían de un repechaje, 


En ese repechaje intervendrían 12 equi- 
pos; 4 de Europa, 2 de Asia, 2 de Norte- 
Centroamérica y Caribe, 1 de Sudamérica y 
1 de Oceanía, Estos equipos serían divididos 
en tres grupos de cuatro en los que jugatían 
todos contra todos pasando a la competición 
final los dos primeros de cada grupo, 

La posibilidad de ampliar el número de 
equipos intervinientes en la competición 
final quedó abierta en el congreso de la 
FIFA celebrada en mayo último en la Ar- 
gentina, 

La última palabra en definitiva la tendrá 
la comisión organizadora de la Copa del 
Mundo, que será nombrada el 12 de novlem= 
bre próximo en Madrid. 


Y ITALIA POR El 90 


La Asociación Italiana de Fútbol presentó 
candidatura para organizar el campeonato 
mundial de 1990, según se tomó nota en la 
Federación Internacional del Fútbol Aso- 
ciado (FIFA). Esta entidad respondió que 
hay varios candidatos para organizar ese 
torneo, y que la decisión se tomará después 
del Mundial de España, 

Italia fue el organizador del Segundo 
Campeonato Mundial, jugado en 1934. 


— 


LOS “MACACOS” DESCONFIAN DE 
PROMESAS DE ARABIA SAUDITA 


RIO DE JANEIRO, 15 (France Presse), — El presi- 
sidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), 
Joao Havelange, alertó al canciller brasileño Azeredo dy 
Silveira, sobre las irregularidades de la contratación de 
entrenadores brasileños por Arabia Saudita. 


+ CONTRATOS 


El entrenador Paulo Amaral firmó un contrato por 
dos años con los directivos del club Ej Helal, de Ryad, y 
qu después se enteró de que el principe Abdullah Bin 
aed Saud, que lo había contratado, había hecho otro 
tanto en Río de Janeiro con Zagalo, para ocupar el mis- 
mo cargo, Paulo Amaral exigió que sus Cerechos y las 
cláusulas del contrato fuesen respetados, a lo que se ne- 
garon sistemáticamente los directivos de El Hela!, 

El asunto fue comunicado a Havelange por la familia 
de Amaral y ahora ha sido informado el canciller bra- 
sileño, por lo que se supone que el litigio continuará por 
vía diplomática. Por otra parte, Zagalo, ex entrenador del 
seleccionado de Brasil, declaró que no irá a instalarse 
a Arabia Saudita hasta que la mitad del importe de su 
contrato, o sea unos 800.000 dólares, sea depositada en 
un banco internacional, 


MADRID, 15 (EFE) — Un “Ratón”, na- 
da menos que el hispano-argentino Rubén 
Ayala, se definió como uu “obrero”: de su 
equipo, el Atlético de Madrid, en momen- 
tos en que este ciub se debate en medio 
de una clisis, 


Ayala, conocido popuilsrmente como el 
“Ratón”, que últimamente no figuró en la 
hómina titular del Atlético por encontrar- 
se lesionado, tuvo un “bajón” considerable, 
que los aficionados achacen a Una presun- 
ta "vida disipada” del ex sanlorencista ar- 
gentino. 


“No me gusta la vida nocturna y desde 
que empezó la temporada no be salido ni 
una sola vez”, afirmó Ayala a los pe- 
riodistas, para desmentir aquellos rumores 

Capitán de su equipo, Ayala que en Es- 
paña varió su forma de jugar y aquí, en 
Vez del fútbol medio aburguesado que prac- 
ticaba en el San Lorenzo de Almagro, si 
corre y suda por toda la cancha, desmintió 


cias con el libero brasileño Luis Pereira 


“Dicen que nos llevamos maj con Perej- 
rá, pero si lo adoramos”, afirmó Ayala 


El Atlético de Madrid, que el lunes pa- 
sado cesó al entrenador uruguayo Héctor 
Núñez y abrió investigación al jugador Pe- 
reira, porque técnico y futbolista discutie- 
ron acaloradamente, atraviesa por una fa- 
se crítica, a la que se suma el descontento 
de sus miles de seguidores 


SEÑOR 
AGENTE 


Ayala, que precisamente el día ael cese 
de Núñez se reintegró al equipo, calificó 
este hecho como “una casualidad”, porque 


a su juicio también se entendia “muy bien” 
con el técnico Uruguayo, 

“Fue una casualidad que pudiese correr 
el mismo día que cesaron a Núñez, quien 
éra una persona que decía las cosas en la 
cara, como los hombres”, explicó el “Ratón” 
Ayala, Señaló también que perdió eeis 


kilos y que necesita encontrar su “ubi- 


también rumores sobre posibles desavenien- cación” en la cancha. 


Cumpla con la Resolución N* 1.J. 1073/78. 
Remita sus declaraciones juradas 
y la documentación de las contribuciones 
que recauda el Organismo, 


No cometa infracciones. 
Evite multas. 


«dado 


mo : JUNTA NACIONAL DE CARNES 
ASTROS SAN MARTIN 459 - 32-7060/9 - Buenos Aires 


COMMANIES 746 


R FUNCIONES 21 y 23 HORAS 


JORGE PORCEL * ETHEL ROJO - ALBERTO OLMEDO 


La Revista Nunca Vista 


PROMIBIDA PARA mM DAI AÑOS 


LMECTOR ESTEVEZ | 
CESAR BERTRAND + MIGUEL JORDAN « DELFOR MEDINA + BURYUA REY * JORGE VIDELA 
» GRACIELA BUTARO + ISABEL COEL + 


[TATO CIFUENTES]. ste 


ISCIMOGRAFIA 


e 


A 


cd ER eo 


| “VAMOS A JUGAR ASI...”. Angel Labruna da indicaciones a Perfumo, López y 


Erónica 


ala A LO 


Pedro Gonzalez, River no tiene otra alternativa que mejorar y ganarle a Boca, 


o MA, 15 (EFE). — Cua- 
l tro meses faltan para que 
o Italia tenga que adaptarse 
| a la reglamentación comu- 
Ñ nitaria que la obliga, como 
Ñ al resto de los países euro- 
peos, a autorizar la adua- 
Ñ ción dentro de sus ¡ronteras 
Il Ñ de futbolistas extranjeros. 

4 El Inter se ha asegurado 
. la prioridad del frances Mi- 
chel Platini, varios equipos 
quieren al brasileño Zico, el 
Torino se interesó por Daniel 
Passarella, el capitán de la 
Al selección argentina, y hay 
Ñ varios alemanes en la Miri- 
1 la de otras entidades. 

Las autoridades de la Fe- 
o deración Italiana de Fútbol 
todavía no han adoptado de- 
cisión alguna al respecto, pez 
lo que no se conoce cuál será 
el mecanismo a aprobarse, 
en vistas de las exigencias 
que, en defensa del “derecho 
a trabajar”, le ha planteado 
la Comunidad Económica 
Europea. 


Es probable que no se de- 
cida, como quiere la CEE, 
una apertura de las fronte- 
ras limitada a los jugadores 
procedentes de otros paises 
de la comunidad, sino que se 
apruebe la contratación de 
futbolistas extranjeros (dos 
por equipo) sin distinción de 
país de origen. 

Esto hará que se incorpo- 
ren al fútbol italiano jug 
dores procedentes de pal 
como Argentina, Brasil y Pe- 
Tú, que son más baratos que 
los europeos y que podrían 
ser contratados sin grandes 
Bastos por parte de los cluves, 
Y DEBUTO TARANTINI 
LONDRES, 15 (AFP) 

El defensor entino- Alber- 

to Tarantini, que integró la 
] selección de su país campeo- 
na mundo, hizo ayer su 
presentación ante el público 
británico jugando para el 
equipo de Birmingham City 
que perdió por 1 a 0 contra 
Tottenham Hotpurs por el 
campeonato de primera diy- 
sión de la glesa 

El argentino, que inicló el 
partido jugando en la defen- 
Sa, se adelantó luego al me- 
dío campo tratando de rever- 
tir el dominio de los rivales 
de su equipo y, hacia lay pos- 


tiúmerias del partido, pa:ó a 
jugar como atacanle neto, 
llevado por su temperameio. 

Pero fue otro argentino, 
Osvaldo Ardiles, jugador del 
Tottenham Hoispurs, quien 
se llevó las palmas del par- 
Udo, imponiendo su autori- 
dad en el medio campo. 

El delantero Ricardo Villa, 
también argentino, debió 
quedarse esta vez en el banco 
de suplentes del Tottenham. 

El entrenador del Binmin- 
gham, Jim Smith, comentan- 
la presentación de su nuevo 
jugador, declaró: “Tarantini 
está un poto desmoralizado 
porque comenzó con una de- 
rrota, Es el tipo de jugador 
que aspira a ser protagonista 
del partido”. 

Agregó Smith que Taran- 
tini “se comportó bien dadas 
Jas circunstancias”, teniendo 
en cuenta que no compite 


LLAMADO DEL TORINO: 
¡ENTRE PASSARELLA! 


desde ¡a final del mundial y 
que solo se entrena desde 
hace dos semanas. 

Cabe recordar que el ar- 
gentino Tarantini hace dos 
meses que estaba en la bús- 
queda de un club europeo 
para actuar. Las tratativas 
para incorporarse al Barce- 
lona fallaron luego de mu- 
chos cabiideos ya que no 
consiguió nacionalizarse €es- 
pañol. Después, realizó con- 
versaciones con dirigentes 
estadounidenses para ingre- 
sar a] Cosmos, pero allí tam- 
poco tuvo cabida. Finalmente, 
viajó a Londres en done 
consiguió un contrato atrac- 
tivo para jugar en el Bir- 
mingham City, un equipo 
que está luchando para sal- 
varse del descenso, aunque 
muchos señalen que ya está 
“condenado” a perder la Ca- 
tegoría, 


<¿A QUE JUGAMOS? Tarantini debutó finalmente en 


Birmingham. Perdieron y marchan:en el último lugar, 
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Y seguimos con Boca Juniors y River Pla- 
te. Dejamos lo de hoy, que a estas horas 
es cosa pasada, y como fue de “suplentes” 
no pesa tanto como lo de pasado mañana. 
“Millonarios” y “xeneizes” ya están en la 
otra, en la de la Libertadores de América. 
Boca para repetir y River por conseguir, 
en la desesperada. algo que hasta ahora le 
ha sido inaccesible. 


Ya son conocidos los dos equipos, porque 
ni Juan Carlos Lorenzo, ni Angel Amadeo 
Labruna, han caído en la. estúpidos secre- 
tos de otras veces sobre las formaciones 
que presentarán pasado mañana, a las 21.15, 
Los boquenses con el “beatle” Gatti y los de 
la banda escarlata con el elogiado Fillol en 
la valla, Dos estilos nada parecidos. Y ya 
que hablamos de la banda, se dice que 
Labruna, por cábala, hará vestir a los su- 
yos la antigua camiseta de River, la de 
las franjas verticales. Es un rumor. 


4 EN EL MONUMENTAL 


El plantel de River, que está desde an- 
teayer concentrado en las dependencias que 


¡SCOTTAZO! Gran jugada de Umaña y allí está el oportunismo de Néstor Leonel 
Scotta para anticiparse a Duarte y señalar el 2* gol. Cali fue un aluyión. (UPI) 


NUCCETELLI LES. 


“CANTA 


CORDOBA, 15 (De nuestro corresponsal). 
— “Si el comité ejecutivo de la Asociación 
del Fútbol Argentino reforma la programa- 
ción del campeonato Nacional 1978, como ya 
estaba Programado renuncio al cargo” afir- 
mó el presidente del club Atlético Talleres, 
Amadeo Nuccetelli durante la cena aniver- 
sario del club. 

“La decisión —puntualizó— la tomo para 
no perjudicar a mi insttución y que sea 
ella misma la que en definitiva resuelva 
sobre la participación en este Nacional”, 

“No existe ninguna varita mágica que le 
haya otorgado el don divino a ninguna per- 
sona nacida sobre esta tierra, Ellos no tienen 
más derecho que yo. La Constitución Nacio- 
nal de la cual estoy orgulloso, me ampara de 
todos aquellos malos argentinos que d cen 
tener más derecho que uno”, 


ey suponiendo —prosiyuió— como algu- 
ns dicen, de que soy un simple invitado, 
dicen, que soy un simple ínvitado, también 
para invitar se necesita estilo y elegancia”. 

“Estimando —finalizó— que acepte esta 
invitación, a mí me invitaron a comer una 
parte de la gran torta, y ahora me quieren 
dar un caramelo, como protesté me quieren 
dar un caramelo y un chupetin”, 

Como se recordará, mañana lunes, los 
dirigentes de los clubes del interlor no afi- 
liados directamente a la Asociación del Fút- 
bol Argentino volverán a reunirse en la 
Capital Federal, En la sede de la AFA, pre- 
cisamente, estos representantes mantendrán 
Una reunión con los directivos de los clubes 
que dependen en forma directa de AFA y 
con las autoridades de la casa mayor del 
fútbol para llegar a un acuerdo en relación 
a la realización del próximo campeonato 
Nacional, 

Mañana por la noche, entonces, quedará 
determinado si dicho certamen se disputará 
0 no y, en caso afirmativo, cuáles serán las 


CA EST 


El Gran Clásico es el Ma 


Hat 


para este menester tienen en el 
tal, tuvo hoy una d'versa dedic: 
suplentes se prepararon con calma p 
partido de la tarde y los titulares 
con su trabajo de entrenamiento ya 
tica en la cancha auxiliar para esta 
tado para el encuentro del martes, 


+ EN LA CANDELA 3 -- 


Según informó del doctor Melito no HN 
lesionados, aunque algunos tienen 
dolores. pero nada fuerte como para 
dirles jugar. Así que la labor diagr: 
el profesor Alvarez pudo cumplirse sin” 
cultades, Se dispuso una tregua por 14 
de, para que los titulares pudieran yer Y 
partido con Boca Jusiors de esta tarde. $ 


El técnico Labruna estuvo muy comedido 
en dos expresiones y nos dijo: “Todo 
tido con Boca es un partido especial pa 
los jugadores y la hinchada! Yo respeto Y 
Boca porque sé que es un buen equipo; 
también creo que podemos ganarle H 
tenido mala suerte hasta el momento y 4 
que no crea en la suerte es porque mu 


LAS 40" 


características del mismo. Hay que esperar 
Los cluoes del interior, le comi 

el pasado jueves a las ciones aa 

que el Nacional debia jugarse como Mi 

sido estipulado a principios de año. ARÁ 

quedó en contestar, 

Y ZAPLA AL NACIONAL 


SAN SALVADOR DE JUJUY, 15 (De nug 
tro corresponsal), — Altos Hornos ZaplH 
Gimnasia y Esgrima, igualaron en la visper 
£n 2 tantos por bando en el estadio del Cem* 
tio Siderúrgico, en cotejo de vuelta, donde 
el primero se clasificó representante ul 
cional 1979, que organiza la APA. 
% CATAMARCA 2, LA RIOJA 2 

CATAMARCA, 15 (De nuestro conress 
ponsal). — En un encuentro de discreto 
nivel técnico, los seleccionados de PULIDO 
de Catamarca y La Rioja empataron eN 
dos goles en el marco del torneo “GO 
Presidente de la Nación”, que hace dispuit 
la Asociación del Fútbol Argentino, 

A los 5- minutos de la etapa inicia 
el marcador Lucero, de Catamarca, Ante dN 
penal cometido por Fuentes, que el juemBY 
dudó en sancionar. Luego de este BOL 
equipo riojano se lanzó decididamente al 
ataque y logró emparejar las acciones pl 
intermedio de su capitán José Carrizor que 
aprovechó una desinteligencia en la 
ma defensa catamarqueña 

En el segundo periodo, las cosas mo CMS 
biaron. Los riojanos, mejor ordenados 4 
el mediocampo tuvieron más la pelota A 
des, a los 18' ante una mala saldW 
arquero Juárez, puso el 2 a 1 en favor 
equipo riojano. 

A partir de allí, el seleccionado Toca 
decididamente a buscar el empate em 
a fuerza, El ingreso de Luján por DIM 
le dio mayor claridad, Precisamente 
jugador fue el que puso paridad 


es 


¿ 


Trabajo a Fondo y sin Misterios 


tarde, solo hicieron algunos leves ejercicios 
a las órdenes del profesor Castelli y después 
de almorzar temprano, la orden fue de des- 
cansar. Mientras tanto los titulares — el 
“Toto” dice que son toos titulares—, se 
adiestraron con marcada intensidad. Salvo 
dos o tres, no había decisión luego para ver 
el cotejo de la tarde en el Monumental. 
“¡No vale la pena!” fue una expresión de 
arriba. 

Los jugadores concentrados en La Can- 
dela son Gatti, Pernía, Sa, Mouzo, Bordón, 
Santos, Suñé, Jorge Benítez Abel Alves, Za= 
habria, Squeo, Salinas, Mastrángelo y Pe- 
rotti. Algunos se añadirían esta noche, pero 
Lorenzo aún no había decidido quiénes. 


Y SE ESPERA UN RECORD 

Los «dirigentes de ambos clubes esperan 
que el martes haya en el Monumental una 
concurrencia extraordinaria y que la re- 
caudación establezca un nuevo record en 
huestro medio, en lo que influirá el alto 
precio de las localidades. Según se dijo se 
crée que estará el total en alrededor de 
600 millones de pesos. 


una cancha y no sabe lo que es una 
pelota, Un rebote o un mai pique pueden 
decidir un partido. Lo de esta tarde no pe- 
sa sobre lo del martes, Nosotros sabemos 
que todo depende de que ganemos, de ma- 
hera que vamos por eso a ganar con todo 
lo que podamos hacer”, 

Repetimos que los jugadores concentrados 
con miras al partido del martes son Fillol, 
Saporitl, Perfumo. Passarella, Héctor López- 
Juan José López, Reinaldo Merlo, Norberto 
Alonso, Pedro González, Luque, Oscar A. 
Ortiz y Marchetti, Por supuesto esta noche 
quedarán también tres o cuatro de los su- 
plentes, según el estado físico que tengan 
al término del partido de hoy. 

Juan Carlos Lorenzo dijo esta mañana: 
“Ya ayer respondí al periodismo en todo 
lo que quisieron preguntarme, Ahora quie- 
To que me den un respiro. Nos veremos es- 
ta tarde a último momento. ¡Pero esto no 
va A pesar en nada para lo del martes...!”. 

Como los d:1 Monumental, los suplentes 


boquenses, es decir ?os. que eE EL CAJIPEON NO SE PARA. Veglio y Husillos, uno que se va y otro que asoma, 


entrenan con el mismo entusiasmo. Boca, si empata, ya es finalista de la Copa. 


GOLES DE SCOTTA Y CALI SUEÑA 


LIMA, 15 (UPI). — En un encuentro de trámite médio- 0 A un Paso de la Final 


ere y plagado de incidentes, el subcampeón colombiano de 
fútbol, Deportivo Cali, goleó ayer, por cuatro a uno al cam- 

Con un Cali decididamente al ataque, el primer grl 
Vino tempranamente a los 7 minutos, Unana, resistiendo 


el empate, pero los colombianos aumentaron a los seis mi- 
nutos, gracias a un fulminante contraataque que culminó 
Otero con tiro cruzado, 

Una parte del público comenzó a hostilizar a los w:si- 
tantes, especialmente ul comandy técnico, que estaba a un 


peón peruano, Alianza Lima, quedando en inmejorable po- 
sición para disputar la final de la Copa Libertadores de 
América, faltándole jugar con el crédito paraguayo Cerro 


Porteño. 

Los tantos del equipo triunfador fueron logrados por 
Scotta (dos), aprovechando la lentitud de la defensa lo- 
cal, Villalba, de tiro libre, y Otero, en un veloz contrago!pe, 

El gol de honor de Alianza fue obra de La Rosa, ell 
Único jugador que se prodigó a lo largo de todo el encuentro, 
Alianza jugó con diez hombres a partir de los 27 minu- 
tos de la etapa inicial, al ser expulsado uno de los juga- 
dores por darle un puntapié a Scotta. 

Cali jugará el miércoles su último compromiso de la 
etapa semifinal, grupo dos, con Cerro Porteño, en Asun- 
ción, bastándole empatar o caer vencido por menos de 
Cuatro goles de diferencia, para pasar a la final, donde 
se medirá con Boca Juniors o River Plate, ambos de Ar- 
gentina. 

El árbitro argentino Luis Pestarino e ndujo acerta- 
damente el partido, presenciado solo por 12,500 especta- 
dores, quizá porque Alianza venía de perder sus siete úl- 
fimos encuentros, a nivel internacional y nacional 

sde que se iniciaron las acciones, los caleños rota- 
ron el balón a velocidad, desconcertando a los aliancis- 
fas, pese a que éstos contaron con su máxima fi 
filo Cubillas, quien reapareció, 


tres fuertes faltas, continuó manicbrando con el balón en 
el área aliancista y sirvió pase a Scotta, quien casi ca- 
yéndose empujó la pelota al arco local, a pesar del es- 
fuerzo del defensa Duar'e 

En la segunda fracción, Alianza salió decid.do a lograr 


LAS POSICIONES 


GRUPO “*B” (Semifinales) 


Equipos A 
DEPORTIVO CALI 3 2 l — 


GF. GC. Pts 


costado de la cancha, por lo que el árbitro Pestarino tuvo 
que pedir la intervención de la policia, más aún cuan lo un 
objeto pesado impactó en la cabeza de Zape. 

La tercera conquista visitante fue obra de Villalba, a 
los 21 minutos, al disparar con efecto un tro lbre que 
hizo pasar el esférico por encima de la barrera y lo ingresó 
por un ángulo alto del arco limeño. 

Totalmente desmoralizada la zaga local, trató de ju- 
gar a la trampa del “ofíside”, pero su falta de reacción 
permitió a Scotta perfilarse cómodamente hacia la meta 
defendida por Cáceres y vencerlo con tiro suave a una 
esquina, a los 26 minutos, anotando la cuarta conquista 

Los locales convirtieron a los 34 minutos, cuando Cueto 
propició una entrada y tras levantar el balón permitió a 
La Rosn que se adelantara a la salida de Zape y le im- 
pu'sara la pelota por encima de la cabeza del arquero y 


CERRO PORTEÑO 3 
ALIANZA LIMA . 4 1 — 


ULTIMO PARTIDO: CERRO PORTEÑO -CALI 
(El miércoles 18, en Asunción) 


la mandara a la red, 


ALIANZA LIMA: Cáceres; Duarte, Olaechea, Sale: 


3 10 Pena, Vi 


cobar, Landucci, 
Scotta y 


quez (Allanga), Cueto, Cubillas, Perales (R: 

, Sotil y La Rosa 

DEPORTIVO CALI: Zape; Ospina, Caicedo, Castro, Es- 
Umana 
Villalba, 


(Ruz Moreno), Valverde, Otero, 


PLANTEO DE CHACARITA: 
INVESTIGAR POR METRO 


> 


a T 


RABINOVICH. El dirigente de Chacarita pide una in- 


vestigación y detener el campeonato Metropolitano, 


SON UNOS “SANTITOS” 


En la víspera, se cumplió la penúltima fecha del 
Torneo de Divisiones Inferiores de fútbol en Primera 
División (Zona Norte) y el encuentro de desempate 
por el segundo puesto de novena en Zona Sur, en el 
cual San Lorenzo de Almagro venció a Quilmes por 
2 a 1 y quedó clasificado par: 

En esta zona jugaron les lependier 
Racing (cuarta); Independiente vs. Quilmes (qu ; 
San Lorenzo de Almagro vs. Estudiantes de La Plata 
(sexta), Estudiantes de 
Estudiantes de La Pl 
octava); Gimnasia y 
renzo (novena) 


El doctor Daniel N. Rabinovich, yo- 
cal titular y representante legal de Cha. 
Carita Juniors, estuvo en CRONICA 
y su palabra reactualizó un viejo mal 
de nuestro fútbol: SOBORNO, El ie- 
trado “funebrero” no lo dijo implicita= 
mente, pero al afirmar que “El torneo 
está viciado de nulidad porque se si- 
guen produciendo RESULTADOS RA- 
ROS”, y la opinión de la actual con- 
ducción de Chacarita es que: “O se 
eliminan los destensos y se piensa se- 
rlamente en una nueva estructura del 
fútbol para el futuro, o se detiene el 
Metropolitano y SE REALIZA UNA 
EXHAUSTIVA INVESTIGACION que 
arroje luz sobre la serie de rumores, 
trascendides, incentivaciones y ventajas 
deportivas que suponen las alineacio- 
nes cambiantes, especialmente de 10s 
equipos que intervienen en otros cam- 
peonatos paralelos”, está todo dicho. 

Ante tal catarata de afirmaciones, al. 
canzamos a interrogar: 

—¿Chacarita está acusando o es sim- 
plemente una expresión de deseos? 

—Chacarita no acusa, pero sí vamos 
a elevar un pedido de investigación a 
la AFA, Como ya lo hicimos anterior- 
mente con un telegrama dirigido al 
doctor Cantilo, interpretamos qUe no 
están dadas las condiciones para que 
continúe el torneo Metropolitano, En- 
tonces, o se anulan los descensos, o se 
dan las garantías necesarias para que 
los equipos comprometidos por la posi- 
bilidad de perder la categoría putdan 
actuar en un común terreno de segurl- 
dad para luchar por salvarse sin in- 
fluencias colaterales, 

—¿Qué son las influencias “colatera- 
les”? 
—Todos los elementos extraños que 
afectan al normal rendimiento de los 


equipos en trance de ir al descenso. 
Quiero aclarar, y esto es fundamental, 
que Chacarita pierde y gana cuando le 
toca. En esto va implicito que la comi- 
sión directiva y la masa societaria res- 
paldan totalmente al plantel profesional 
y confían fervientemente en el esfuerzo 
de los jugadores para mantener la cate- 
goría, pero como los partidos no lo jue- 
gan solamente 22 jugadores... 

—¿Cómo se puede clarificar esa afir- 
mación suya sobre “resultados raros”? 

—Muy simplemente, se Írata nada 
más que de apelar al principio de lógica 

fútbol. POr otra parte, 

CRONICA y otros medios de difusión se 
han hecho eco de los “rumores”, “tras- 
cendidos”, “incentivaciones” y “ventajas 
deportivas” que rodean a esta parte de- 
finitiva del torneo, Chacarita, cuando 
envió un telegrama a la AFA, interpre- 
taba que tanto Boca como River no uti- 
lizaban todo su potencial con la regula- 
ridad necesaria para que las chances 
fueran iguales para todos sus rivales, Se 
nos contestó con la letra escrita del re- 
glamento: “ocho jugadores profesiona- 
les”, y a Otra cosa, Pero, más allá de la 
situación contractual de éste o aquel ju- 
gador, nadie puede negar que no se uli- 
lizó la misma vara con todos los rivales. 
Y le advierto que no estoy criticando 
especificamente la actitud de River o 
Boca, o el equipo que intervenga en la 
Copa Libertadores, Cada uno sabe lo que 
le conviene y por qué lo hace, pero a 
nosotros nos afectan las consecuencias, 
y no sola por la Copa, sino por al 
giras al exterior, como las de R 
Huracán, 

—¿Y sobre “rumores”, “trascendidos” 
e “Incentivaciones”? 

—Comenzando por los pasilles de la 
AFA y siguiendo por todo lo que se 


escucha en los lugares a edaños al fut- 
bol, la usina de rumores, o como que- 
rramos llamarlo —eso es lo de menos—, 
es interminable. Los medios han sido 
portadores de las “cosas raras” que es- 
tán pasando y “cuando el río sutna.,.”. 

—¿Cuáles son los alcances del "pedi= 
do de investigación”? 

—Dar a los clubes, a los jugadores, 
las garantías necesarias para actuar sin 
temor a influencias extrafutbolísticas. 
Dicho de otro modo, por ahi usted es- 
cucha que éste o aquel equipo, éste o 
aquel jugador, no están animicamente 
preparados para jugar la fecha sigulen= 
te y si ese equipo pierde o el jugador 
no tiene un rendimiento feliz, después 
vienen las agreslones, las presiones a 
los dirigentes y todo lo que le hace mu- 
cho mal al fútbol. 

—¿Cómo se puede terminar con esos 
“males” del fútbol? 

—Con un cambio “de fondo”, no las 
reestructuraciones “a dedo”, Muchos 
descensos distorsionan los torneos, Ade- 
más, el fútbol debe yolver a sus formas 
origina'es Jugar los domingos, abara- 
tar el precio de las entradas —una po- 
pular no puede costar más de 100.000 
pesos viejos—, terminar con los adelan- 
tos o las postergaciones cuando uno de 
los equipos que interviene está compro= 
metido con el descenso o tiene chinCe 
de ser campeón. Por ejemplo, el Nacio» 
nal se debe júgar como estaba previsto 
a principios de año, sin mutilaciones ni 
soluciones heroicas, La solución está en 
el PRODE, de allí pueden salir los fon- 
dos para traslado de las delegaciones, 
El interior tiene plazas muy imporian= 
tes que no deben dejarse de lado. Y 
allí se debe Jugar los domingos por lA 
tarde. La idiosincrasia provinciana no 
admite innovaciones raras, 
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Crónica 


Suman Más Pesos ' 
que en Domingo a: 


'El fútbol de los sábados está dando una 
lección a los dirigentes del fútbol local, 
que éstos deben aprovechar. Cuando Ferro 
Carril Oeste y Almirante Brown dejaron 
en taquillas más de tres mil millones de 
pesos de la vieja edición, mucha gente se 
asombró y los dirigentes de la división 
superior se espantaron. Citamos vez pA- 
sada el caso de Quilmes y Argentinos 
Juniors que con distintas cualidades era 
motivo de gran atracción para los aficio- 
nados y que era otro ejemplo de lo que 
quisre la gente para interesarse en este 
deporte, 


El caso de Ferro Carril Oeste es ro- 
tundo, porque aparte de esa recaudación, 
había que señalar que no pagaron los 
socios locales, que los precios de lag en- 
trodas son mucho menores que los de pri- 
meva categoría y que en la calle queda- 
ron más de cinco mil personas que no 
pudieron entrar al estadio de Caballito 
porque Ja capacidad del mismo estaba 
xepleta, 

Y mno solo los verdes de Caballito llevan 
gesite a los partidos de los sábados, tam- 
bién Tigre, Nueva Chicago y, por supues- 
to. Almirante Brown, son seguidos por un 
púlilico que quiere ver buenos partidos. 
Es que la calidad no está en el renom- 
bre de los futbolistas, sino en el fútbol 
intenso, movido, empeñoso y bravío, que 
interesa a la gente. Hay cotejos de pri- 


Carril Oeste 


el comienzo hasta el final 
Pero también los dirigentes de Primera 


CASANOVA: APRONTES, 
PERO NO HUBO GUERRA 


Sería raro que un sábado escapase sin una ncta negra 
o roja, como quiera denominarse, en el fútbol de ascenso. 
Claro que lo esperado era que a la hinchada de Almirante 
Brown la llevasen log nervios, ante la caida de su equ.po 
ayer. Y nada menos que luego de ese mentado fallo de 
*no innovar” que vuede ser fatal para sus ilusiones 

Cuando San Telmo, con solo diez hombres se puso 
la 0 en Isidro Cas novas, si alguien hubiese encendido un 
fósforo en medio de la gente local estallaba todo. Peleas 
en la tribuna, en los pasillos, en la platea y activa in- 
tervención policial, Luego al final el lío fue grande ant 
los vestuarios. Los adictos al equipo 'ocal querían descar- 
gar su íra sobre los jugadores. Siempre lo mismo, es de- 
cir el consiguiente desatino de acusar de la derrota a los 
jugadores. Y estos habían estado desesperados. Además 
para los suspicaces esa ventaja de San Telmo sobrepasa- 
ba cualquier intento sutil, Esto era demasiado grosero. 

Al final la policia pudo dispersar a los descontentos, 
que por último se agruparon por los alrededores "espe- 
rando” a los futbolistas. Creemos que no tuvieron éxito 
en €sas lamentables actitudes, 


4 EN LAFERRERE 

Este es un “caso de chaleco”. Nos referimos al “téc- 
nico” de Victoriano Arenas, J, Testone, que vez pasada 
fue sancionado por el Tribunal de Disciplina, por lo cual 
no puede entrar a la cancha, Pero ayer en el partido con 
Lafferrere, en cancha de éste, que terminó con un empate 
no pudo con su genio Tanto ruido hizo, tantos insultos 
largó, que al final lo identificaron y ahcra el informe del 
juez Anibal, Hoy tiene una “bonisa” referencia a este 
técnico. ¡Vamos Testone, en vísperas del Día de la Madre! 


“B" deben saber aprovechar estas circuns- 
tancias tan favorables. Ayer jugaron Ferro 


este último, en José Ingenferos, un es- 
tadío de reducida capacidad para un co- 
mera categoría que son un bostezo desde tejo importante. No había nada que se 
opusiera a que se utilizara un estadio de 
mayor capacidad, con la comodidad y se- 


y Almagro en la cancha “de 


tuvo en CRONICA Carlos Al- 
berto D'Agostino, puntero derecho 
del club El Porvenir. quien hace 
pocos días fuera agredido en pleno 
recinto de la AFA por una persona 
corpulenta, quien subrepticiamente 
ingresó en las dependencias de la 
casa mayor de nuestro fútbol 

—Quiero que se aclare fundamen- 
talmente una cosa —comenzó di- 
ciendo D'Agostino— y es la versión 
en la cual se me imputa que yo me 
hice echar adrede en el partido 
contra San Telmo, en la Isla 1 
ciel. O la otra, en la que se decía, 
que era una venganza por no que- 
rer ir a menos contra Ferro Carril 
Oente. Todo eso es una mentira, En 
primer lugar yo, además de juga- 
dor de El Porvenir, soy hincha y 
socio con número de carnet 550. Ello 
ya de por si invalida todo lo ante- 
rior, Y ahora estaré en el tablón 
debido a los 15 partidos de suspen- 
sión y seré uno más en alentar a 
mis compañeros, 

—¿Pero, por qué no contás todo 
lo relacionado a tu expulsión y el 
ataque en AFA? 

—El asunto comienza en el par- 
tido contra San Telmo, donde fui 
expulsado por aplicarle un codazo a 
un adversario y repeler verbalmen- 


.. Y CARLOS D'AGOSTINO RESPONDE 


SUPERMERCAN 
¡del MUEBLEy el HOGA 


Ls TODO LO IMAGINABLE-PARA-SU HOGÁA LO TIENE 


: Funcional 


AV. SAENZ 769 - POMPEYA: HORARIO CORRIDO 


de los agravios de que me hacia ob- 
jeto la hinchada local junto al 
alambrado. Pero en ningún momen- 
to insulté al linesman. Después, al 


Sal mos de 
y José Espósito (21), quier 
vitación de venir a nuestra r 


la entrevista 


los vestuarios junto a Patricio Margetic (18) 
ent'lImente aceptaron la in- 
dacción 
uno conyirtiese dos go'es, derrumbando las pretensiones de 
Brown, era mot:wvo más que suficiente como para justificar 


Buenos Aires, Domingo 15 de Octubre:de 


EL EJEMPLO DE LA “B 


== Partidos Du 


¡TRIBUNAS LLENAS! Ayer, en José Ingenieros, el estadio estaba repleto: una 
“costumbre” en la “B”. ¿Habrán encontrado la fórmula los dirigentes del ascenso? 


guridad necesaria para un partido de este 
interés. Almagro no pelea por llegar arri- 
ba ni para sostenerse con temor al des- 
ienso. Mucha gente no fue a ver este par- 
tido porque sabía de las incomodidades y 
de la temible perspectiva de no poder en- 
trar al estadio. La capacidad de la can- 
cha de 


Almagro es suficiente para par-= 


término del partido, veo que están 
peleando Blanco, compañero de equi- 
po, y un señor al que desconozco. 
No me quedaba otra alternativa que 
defender a Blanco, y así lo hice... 

—¿Y qué pasó en AFA cuando 
fuiste a declarar? 

Realmente, fue tan imprevisto el 
ataque que no tuve tiempo de renc- 
cionar. De repente se me apareció 
el mismo tipo con el cual tuyimos 
la pelea en San Telmo y comenzó 
a darme algunos golpes en el cuer- 
po que me hicieron trastabillar y 
caer junto a unas macetas, donde 
me lastimé el codo derecho, Al in- 
tervenir el personal de AFA esa per- 
sona huyó velozmente. Pero necesito 
aclarar que no fue una agresión tan 
brutal como se dijo inicialmente, La 
verdad es que no tuve oportunidad 
de defenderme. 

Carlos Alberto D'Agostino lleva a 
*Porve” en el alma y nos vuelve a 
mostrar su carnet de socio. Se ini- 
ció en Boca, pasó a Argentinos Ju- 
niors y llegó a jugar un partido en 
la primera división de los “bichitos 
colorados” en el año 1975. Llegó 
acompañado de su padre y el pre- 
sidente del departamento de Pren- 
sa, Juan Carlos Cordich. Fue sus- 
pendido por el Tribunal de Disci- 
plina de la AFA por la friolera de 
15 partidos, pero tiene 22 años y 
mucho camino futbolístico por re- 
correr todavía, 


UN FENOMENO: ¡MARGETIC! 


Esmeralda Rocha, y luego a todas las madres argentinas 


(Margetic), 
El hecho que cada 


“Sugué del 73 al 75 en Los Andes y desde 1976 estoy El 
San Telmo. Creo que lo que dijo el «Pato» es AIKO 
La victoria es para mi «vieja», Nelza Nidia Millán Y 
todas las madres. ¿El descenso? 


y 


a Precios Bajic 


tidos comunes, pero no para el de. 
Jugar allí este cotejo fe un treme 
error. 

Se perdió dinero y lucimiento por 
trechez de miras que muestra la 
capacidad dirigente. El fútbol debe 
fiesta deportiva que atraiga a la fi 
Los partidos deben con'ar con tanto p 
co masculino como femctnino e in; 
mo sucede en otros países de 
Jímos que la entrada «de los 
yan con sus mayores. debe ser 
sería sembrar futuros espectadofes, € 
está haciendo ahora en Estados. 
donde se sabe que la mujer-y el Míñ 
mejor cebo para la mayor coneu 
gente a los estadios, 

Este ejemplo que damos de como un: 
mo elemento, en este caso FP. €: 
rinde miles de millones en una can 
mucho menos en otra, pese a su hím 
masiva ,es una demostración ue la po 
pacidad que como empresarios de un 
pectáculo tienen nuestios dirigentes. 
supuesto no es el único, 

Esto aparte de que la gente quier 
fútbol vivo, de lucha. sin treguas y sin 
ñas Ya nadie se engaña con los £ 
nombres así sea de equipos como de 
dores. Quieren una compensación Jógll 
todas las molestias y un espectáculo p 
cional al alto costo de la entrada, E 
el triunfo de la primera B, como la 44% 
lo repetimos —-la atracción de los ca ojuntos 
como Quilmes y Arsentinos Junio 
ponen el fútbol en un alto nivel como eE 
pectáculo deportivo. 
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SE DESAHOGO. El puntero D'Agostino 
de El Porvenir; contó un insólito hechó 


¡Nos salvamos! 


Una vez en la f 


muerta, un centenar de hinchas de Al- 
rrirante haci a frente a los camarines, Lo ptimero 
que pensamos :: “Ahora cobramos todos, jugadores, pe- 
riodistos y cuantos mos quieran defender” 

Pero qué grande fue la sorpresa cuando toda esa gente 
se acercó a los jugador felicitándolos y en uno de los 
casos regalándole un gorrito con los colores de Almirante 
a Margetic 


Primero respiramos, Luego pensemos: “Esta gente es 
fabulosa, abrazan a quienes les arruinaron el estofado”. 

Este introito sirye para demostrar de alguna forma la 
actuación descollante de ambos jugadores, muy en especíal 
de Margetic, actual integrante del seleccionado juvenil de 
AFA. Esto nos dijeron en su visita a CRONICA 


% PASADO 


“Llegué a jugár en la 6* de Racing, pero el técnico 
Castelli me echó, Firmé este año para San Telmo, jugué 
en 5* cinco partidos y directamente, sín pasar por otra di- 
1, Megué a primera. Vivo en / laneda, soy de Inde- 
pendiente y este triunfo se lo dedico primero a mi mamá, 


ante Brown nos sirve para seguir ade'ante Y SAMA 
duda los próximos compromisos” (Espósito), 


“Cuando me echaron de Racing estuve a punto de 
gar todo. Un día antes de cerrar el libro de pases 4 
tuccl, que juega de 11 en «Telmo», me llevó al ciao. MO 
siento bien y eso me dio la posibilidad de estar en “vi 
ra” y ser convocado para la selección juvenil” (Margelich 


% SAN TELMO 


“En San Telmo hubo una serie de problemas ÍMl 
que debilitaron al equipo. Por discrepancias con el ex 
nico Torres se fueron Rojo, Minutti y no jugaba Ou 
Ahora con el asesoramiento de Tremonti, las Cosas 
biaron” (Espósito). 

Ayer las paredes entre Margetic y Espósito 4 
cieron a los defensores de Almirante Brown, El primi 
fisico menudo y sin pinta de crack, ene una habil 
fuera de serle. El segundo más corpulento y muy 
sabe definir con gran precisión cada vez que queda 
Arco: 6 


Y PEDO A. 7- IT IPRAT 


que 
es! 
y 


Lana O az 


Casi todo el equipo de Huracán en su área, para conjurar un momento de apremio para Baley. El de Platense es Aguirre. 


ARES” SIN GOL 


Huracán se Defendió con Acierto 


“CA 


Carta brava para Platense que busca sa- 
del tembladeral de, descenso. Huracán 
más aliviado, se le presentaba como di- 

il rival. De ahí el atractivo mayor que 

taba este partido que, desde el co- 

zo, tuvo juego rápido pero, jugado ba- 

la lluvia, pronto el campo se hizo pesado 

esto cambió el aspecto del juego. Ya, el 

factor suerte entrava a Jugar su partido 
aparte. 

Más en la iniciativa estuvo Platense. Por 

“lo menos se mostraba más activo. La ur- 
icia de ganar le obligaba a buscar un 

. 5m. y Grimoldi despojó a Sana- 

A, metió pelotazo para la entrada del 

Ihtero Pérez fuerte remale a ras del piso 

salió pegadito a un poste 

iguió prevaleciendo P'atense. Su medio 

lmpo se adueñó de la zona de gestación 
con la buena labor de Mastromauro, Ama- 
vila y Aguirre y así, el conjunto “Calamar” 

wo más la pelota arrimando mayor peli- 
Pero Huracán no se desesperó. Jugaba 
mquilo atrás y usando, cuando le era 
posible, el contragolpe. Asi, a los 15m. De 

Marta inerceptó un pase y habilitó a Sana- 

bria que tocó para Gallardo que remató a 

la carrera y apenas alto 

Huracán tuyo una sola oportunidad en 
la primera etapa. Fue cuando Gallardo dio 
para Houseman y ante la salida del ar- 
quero Pérez. el remate del N % rebotó en 
el pecho del guardavalla y salvada provi- 
dencial, 

El resto fue todo para Platense, que car- 
gó a lo malón, sm ningún orden, Ejerció 
sí mucho dominio pero centralizó mucho 
el juego y careció de profundidad y eso 
que su adversario le daba muchas venta- 
Jas a] “regalarle” el medio campo, El “glo- 
bo” solo mantenía adelante a Houseman 
hoy sin mucha inspiracién— y a Sana. 
bría, El resto, en la defensiva, 'Así, resul- 
taba dificil llegar al gol 

32 minutos de juego y Pérez entregó p: 
Ta Amarilla, este a Morelli, se colocó sol 


PLATENSE 
HURACAN 


PLATENSE: J. Pérez; Juárez, Grímold, G'a- 
metti, Mastromauro, Peremateu, Amarill 
Morelli, Aguirre, O. Pérez y Ríos, A.S.: Del 
Prete. D.T.: Mugíone, S.C.: Belloni, Gin- 
Nani, Rego y Magliano. 

HURACAN: Balev: Díaz, Carras osa, Flores, 
De Marta, Dualte, Housemean, Giantomassi 
Sanabria, Gallardo y Domengoni. AS 
Borzi. D.T.: Sub-Fút 5.C.: Longo, Ojeda, 
Romano y Wade. 

Arbitro: A. Clerc Cancha: Atlanta 

Cambios: Romano y Wade por Don 1 
Y Sanabria (H). 

Recaudación: 3.098.500 pesos 


frente al arco y, cuando iba a remata: 
Díaz. con mucho esfuerzo pudo desviar 
pelota Luego, a los 39 minutos, foul de 
Gallardo a Amarilla, Lo ejecutó éste, Agui- 
rre le bajó la pelota con un eabezazo y el 
propio Amarilla remató alto. 

% SEGUNDO TIEMPO 

El partido siguió con el mismo plante 
es decir, dominando Pla y defend 
dose Huracán procurando mantener el em- 


pate, cobre los 11m. Díaz dio a Peremateu 

esle remate, la pelota dio en el brazo de 

Daulte, fue penal no cobrado. De inmedia- 

to centro de Grimoldi, no llegó a empal- 

mario Aguirre, pifió Amarilla y perdió la 
ocasión 

la media hora, escapada de 

pare para Hous”n , eudió a Pe- 

que remató 


Apretó aún más en los últimos minutos 
Platense pero su fútbol era desesperado. 
Los nervios se evidenciuban al ver que se 
les iba la victoria que habian merecido, 
Huracán hacía su “negocio” y así hasta el 
final. Ya en el minuto 40. una pelota que 
Pérez le colocó a Amarilla, este para Mo- 
relli y el remate del N* 9 resultó final. 
mente apenas desviado malográndose muy 
buena oportunidad. Y todo quedó entonces 
así, en un cero para ambos equipos, en 
un partido solo discreto que tuvo en los 
“calamares” a su principa, animador 


Todos en busea de la pelota. Aguirre y Grimoldi, firmes, Daulte quiere llegar y Giantomassi, mira. 
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1 R. CENTRAL €) 


ROSARIO CENTRAL: Ferrero; Cralyasich, J. Garcia, Gon- 
zález, Mancinelli, Bauzá, Bóveda, Zavagno, Trama, R, 
Pérez y Orte, A.S.: Zelada. D.T.: Carlos T. Griguol. 
S.C.: Aimaro, Manzi, Gadea y Agonil, 

COLON DE SANTA FE: Andrada; Vergara, Edgard Fernán 
dez, Aráoz, Roldán, Zimmerman, Monzón, Mazo, DI 
Meola, Agiiero y Dominé. A.S. Erni. D.T.: Miguel A. 
Juárez. S.C.: Fertonani, Leroyer, Báez e Imán. 


' 

' 

| 

| 

d . Arbitro: C. Espósito, Cancha: Central de Rosario. 
nn Gol en €l primer tiempo: A los 44m Zavagno (RC), 

Ñ Gol en el segundo tiempo: 2301 Trama (RC). 

q Cambios: Leroyer y Pertonani por Mazo y Aráoz (C); Ago- 
! nil por Bóveda (RC). É > 

y Incidencia: 29m (ST) García (RC) ejecutó un penal, re- 
| botando el balón en el marco. 

Ñ Recaudación total: $ 10.872.495, 

¡ 

Ñ 


SANTOS-BICHOS: 


RARA SUSPENSION 


| 

l En una decision precip.tada y de curiosos fines, San 

ñ Lorenzo de Almagro y Argentinos Juniors suspendieron el 

y partido que debían disputar esta tarde en el estadio de 

Boedo. 

La suspensión fue determinada de común acuerdo por 

o los directivos de ambas instituciones, y ae aprobarlo el 

comité ejecutivo de la AFA el cotejo se jugará manana 
a las 21 horas. 

La lluvia, que había perjudicado el campo, no impidió 
que en todos los otros estadios se disputaran los partidos 
en forma normal, 

% AFA DECIDE 

El comité ejecutivo de la AFA se reunirá mañana a 

las 19, para decidir la forma de disputa del Campeonato 
Nacional de Fútbol, que tiene previsto su comienzo pala 
el próximo 5 de noviembre, 
El lunes último se presentó un proyecto úel asesor, 
' ingeniero Juan José Russo, que fue aprobado por unani- 
: midad por los presidentes y vicepresidentes de los clubes 
afiliados directamente a la AFA, que consistía en llevar a 
cabo el certamen por el sistema de doble eliminación, lo 
que acortarta notablemente el desarrollo, finalizando a 
fines de diciembre, 

Las instítuciones del Interior rechazaron esa forma 
de realización, argumentando que les ocasionaría un gran 
déficit, áebido a que se habían preparado para jugarlo co- 
mo se programó en abril de 1977, es decir, en dos ruedas 


cronica 


Aunque ninguno de los equipos tenía 
mayores perspectivas para Subir en el 
Metropolitano, ni tamporo urgencias 
para alejarse de los puestos de peligro 
para el descenso, bastante gente había 
hoy en el remozado estadio de Arroyito 
yla expectativa era firme, pues la bin- 
echada de los “canallas” esperan ver qué 
pasa con la «trección técnica del “gita- 
no' Juárez. Los primeros momentos fue- 
ron de juego movido, ubicándose Colón 
en la ofensiva mientras Central lo 
esperaba, para llegar de contragolpe, 

A los dos minutos se produjo la pri- 
mera acción de peligro para uno de los 
arcos, siendo el de Central el que es- 
tuvo en tiesgo, pues un tiro libre de 


Roldán hizo rebotar el balón en el tra- - 


vesaño de la valla de los locales, cuan- 
do Ferrero no tenía nada que hacer. 
Intentó despejar González, pero el ba- 
lón fue nuevamente hacia Roldán que 
remató, pero lo hizo en forma desviada, 

Respondió Central con una entrada 
a fondo de Bóveda, que salvó. con es- 
fuerzo Andrada, Algo más tarde, a los 
13m, un centro de Orte dio ocasión a 
que se proyectara Trama, pero adelantó 
la pelota que fue alcanzada por Andra- 
da, que estaba muy atento, 

Se advertía que los contrataques de 
Central, llevados por los laterales po- 
nen en mucho riesgo a Colón, que se 
defendió sin embargo con serenidad. 

A continuación se lució Ferrero al in- 
terceptar el balón que Di Meola habia 


ITALIA: BOLONIA GOLEO 5 A 2 


Bologna 5, Vicenza 2; 
Catanzaro 0, Juventus 0; 
Lazio 1, Atalanta 1; Mi- 
lán 0, Ascoli 0; Nápoli 1, 
Roma 0; Perugia 1, Fio- 
rentina 0; Torino 1, Ave- 
llino 0; Verona 0, Inter 0. 

Milán, Perugia y Torino 
son primeros con 5 pun- 


ROMA, 15 (DPA), — 


La primera división ita- 
liana de fútbol, tradicio- 
nalmente parca en goles, 


destaca hoy el diluvio re- 
gistrado en Bolonia, don- 
de los locales perforaron 
cioco veces la meta del 
Vicenza y vieron batido 
a su guardameta en dos 


ocasiones, tos, 


impulsado con violencia y de nuevo se 
vio que Trama y Orte por los laterales 
abrian a la defensa visitante, que se 
veía apurada en muchos ¿nomentos, pe- 
ro no se veía el disparo final y efec- 
tivo del local, 

A los 18m. un centro de Orte dió oca- 
sión a la entrada en el otro extremo de 
Trama, pero Araoz consiguió despejar 
en última instancia, a costa de un Cor- 
ner que no tuvo consecuencia, El jue- 
go se hizo a esta altura muy atrayen- 
te por los ataques alternados hacia 
uno u otro sector, 

Al promediar la etapa otra vez Tra- 
ma apuró a Andrada que respondió bien 
y finalmente el balón fue alejado por 
Vergara, Un shot de lejos de Roldán, 
muy afecto a tirar a la valla de 
Central salió apenas desviado ante el 
murmullo general, 

Antes, sobre los 39 minutos, Bauza 
apoyó el ataque de Trama, que en ju- 
gada personal esquivó a dos rivales, 
para ya dentro del área pasar la pelota 
a Orte que shoteó y Andrada arroján- 
dose hacia adelante rechazó. De ese re- 
chazo surgió un ataque “sabalero” y 
di Meola se fué decididamente hacia 
la valla de Ferrero que salió a la de- 
seseperada y arrojándose a los pies del 
atacante anuló ese peligroso intento. 

GOL DE CENTRAL: A los 44 minu- 
tos. Zavagno fué el que lo conquistó, 
al recibir un pase de Bauza. Se inter- 
nó el primero en el área de los visitan- 


Buenos Alres, Domingo 15 de Octubre de 1 


' ROSARIO DE SANTA FE 


COLON (1) 


MANDA REAL Y CANO ES 
EL GOLEADOR ESPAÑOL 


MADRID, 15 (UPI y EFE). — La yictoria de 2-1 del Real! 3 
Madrid sobre uno de sus seguidores inmediatos, el Athletia' +8 
Bilbao le permitió mantener la punta de las colocaciones de 
la primera división del fútbol español, 7 

Los resultados generales de ia fecha fueron los sgulentes; 

Real Madrid 2, Athletic Bilbao-1 (sábado); Barcelona .] 
Las Palmas 0 (sábado); 


mero para los locales, Poco después Sl 
minó la primera etapa. A 
4 SEGUNDO TIEMPO 


Al reanudarse el partido entró 
royer por Mazo, en Colón, y el 
se planteó con las mismas caract 
ticas que en la parte anterior, 

A los 8 minutos escapó Aráoz, 
vechando un “quedo” de la defensa 
sarina, pero malogró el imgreso all 
matar desviado. h 

En el otro sector hubo una accló 
gran peligro para Andrada sobre el 
to de hora, cuando un centro de 
veda dio una oportunidad a Garcf 
que le aplicó un fuerte cabezazo dl 
balón, que salió rozando el madero. 

SEGUNDO GOL rosarino, A los 
Fue Trama el que batió a Andrada, 
jugada la inició Orte sobre el otro 
tremo, esquivando a Zimmerman y Ve 
gara, para enviar el balón al o 
que entonces alcanzó Trama, que € 
siguió el gol. 
Hubo luego dos camb'os más en Cos 
lón, entró Pertonani por Aráoz y el 
Central, Agonil reemplazó a Bóveda. - 

Fue precisamente a Agonil al cual 
Pugar Fernández a los 29m, contuv 
con un foul dentro de su área grand 
E juez sancionó un penal que hi2 
efectivo García, sin éxito, pues la p 
lota rebotó en uno de los postes, 

Nada importante ocurrió luego, sien= 
do justa la victoria local, 


4 


Valencia 1, Huelva 0 (sábado) 


7 


de 16 conjuntos. 


FORD MOTOR ARGENTINA S.A. 


. 
Ñ necesita incorporar por aumento de producción 
| 


: OFICIALES AJUSTADORES DE BANCO 


. (con conocimientos de Dispositivos y calibres de mecanizado) 


OFICIALES ELECTRONICOS 


(de circuitos electrónicos industriales de moderna tecnología) 


OFICIALES ELECTRICISTAS 


(con conocimientos de circuitos electricos de automatización) 


OFICIALES HIDRAULICA 


(con conocimientos de bombas, cilindros, motores hidráulicos, válvulas direccionales y reguladoras) 


OFICIALES MATRICEROS 


Para todos estos puestos requerimos 4 años de experiencia en tareas similares en empresas industriala 
interpretación de planos. 


Se requiere: 
« Edad mínima 25 años. Estudios primarios completos. Servicio militar cumplido. Posibilidad de trabajar en 
turnos rotativos. 


Se ofrece: 
+ Muy buen nivel de remuneración. 
+ Jornales iniciales desde $ 1.140 a $ 1.838 p/hora según especialidad. 
* Comedor económico en planta, 
+ Subsidio por transporte. 
« Aumento automático anual por antigijedad. 
+= 100 hs. bonificación por vacaciones. > 
Los Interesados debefén presentarse con documentos de Identidad y certificados de trabajos anterlores de 
lunes a sábado en el horario de Ba 16 horas en 
— 
o Nuevamente 
CENTRO INDUSTRIAL FORD Ford da más. 


Av. Panamericana - Portería N? 2 - General Pacheco - Pcla. de Bs. As. 


Rayo Valiecano 1, Atlético Madrid 3; Zaragoza 1, Hércules 2 
Real Sociedad 2, Español 1; Santander 2, Celta 0; Sal 
manca 1, Burgos 1, y Sevilla 0, Gijón 0- 3 

Tras seis jornadas las posiciones en el campeonto es* 
pañol son: L 

1% Real Madrid, 10 puntos; 2? Athletic Bilbao, Español YH 
Barcelona, 8; 5% Las Palmas, Huelvo y Atlético Madrid, 14% 
8% Gijón (un partido menos), 6; 9% Burgos, Real Sociedad 
y Valencia, 6; 12? Sevilla (uno menos), 5; 13% Valencia, RayQ 
Vallecano, Salamanca y Hércules +, y 17? Celta y Santander, 3 

El argentino Rubén Cano continúa líder goleador de' 
la presente temporada con siete tantos, dos de ellos anota= 
dos en el encuentro que disputó el Atlético de Madrid en 
su visita al Rayo Vallecano. 

Con su triunfo frente al Athletic de Bilbao por dos go= 
les a uno, el Real Madriá se situó nuevamente líder di 
la tabla, 

Partido “cumbre” de la jornada, esperado con ¡nterés! 
por los aficionados, dada la buena campaña que “mboS' 
equipos están realizando esta temporada. 


CLUB ATLETICO 


(q RIVER PLATE 


COPA LIBERTADORES 
DE AMERICA 


A 


.. 


EL GRAN SUPERCLASICO 
vs. BOCA JUNIORS...!!! 


El match de referencia será llevado a cabo en el 


Estadio Monumental el día Martes 17 de Octubre 
de 1978 a las 21 horas. 
PRECIO DE LAS LOCALIDADES 

Socios No Socios 
Plateas Laterales Altas $ 8.000 $18.000 
Plateas Laterales Medias $ 15.00 $30.000 
Plateas Laterales Bajas . $ 12.000 $ 25.000 
Plateas Cabeceras Medias . $ 10.000 $ 22.000 
Plateas Cabeceras Bajas .. $ 8,000 $ 18,000 
Generales $ 2.000 $ 4.000 
Bonos Adicionales 2.000 


LUGAR Y DIAS DE VENTA, En vor tanillas exteriores 
Estadlo Monumental, los días LUNES 16, de Y9 a 19 ho- 
ras y MARTES 17 desde las 11 horas, 

NO SE ENTREGAN ENTRADAs DE FAVOR 


A COS RE 


A AS Ad 


,Dominso 15 de Octubre de 1978 


ALL BOYS 
V. SARSFIELD 


ALL BOYS, Spilinga; Draconetti, Mier --- 
chez, Sc:ghono, R. Rodrigu 
a, Luna, Saggiorato y Mo- 
Mercury. D.T.: F. Abvas. 
González, Adi, Zywica y Carrica. 
VELEZ SARSFIELD: Failcione; Ruiz, Es- 
candón, Malaquín, Larraqui, Articó, Cas- 
tro, lervasi, Roldán, Quinteros y Da Fon- 
seca. A.S.. Bartero. D.T.: Cielinsky. SC.: 
Jorge, Memehd, Vera y Balti 
Arbitro: A. Ithurrade. .Cancha: All Boys. 
Gol en el primer tiempo. 24m Luna (AB). 
Goles en el segundo tiempo: 33m Artico 
ipenal) (VS), y 35m Morandini (AB), 
Cambios: Carrica por Zily (AB) y Balti 
nor Roldán (VS) 


La inestabilidad del tiempo. y además el 
festejo del Día de la Madre, quitaron in- 
leres a un partido que no prometia mucho. 
Y el público no se equivocó. 

Algunos rayos solares iluminaron el Cam- 
Po cuando comenzó el encuentro, al mover 
Vélez la pelota. 

Rokián dio a Quinteros, este a Jervasi 
y al pretender habilitar a Castro, fue des- 
pojado por Medina que contragolpeó sin 
éxito. 

Primeros cinco minutos, juezo centrall= 
zado, dando la impresión de que €l “tan= 
teo” iba a ser largo. 

Tanto All Boys como Vélez, no se ANi- 
maban mucho a forzar posiciones. hacien- 
do de ello un partido anodino sin lucha, 

8 minutos, Saggioratto muy criterioso dio 
a Luna que desde buena posición remató 
dando el balón en la cabeza de lervassi, 
desviando finalmente Fa'cione al corner, 
que no trajo consecuencias 

Un minuto más tarde. Roldán recoje un 
mal despeje de Dragonetti y, tras hacer un 
elaro, remató con fuerza y a media altura 
deteniendo Spilinga. 

11 minutos, Medina intenta la sorpresa 

ea S y desde unos 25 metros remata cruzado en 
a £ 5. y E x bt a é gran forma, desviando Faicione el balón al 
e 5 corner. Lo hizo efectivo Morandini, recha= 
Falcione la quiso rechazar pero no pudo. El potente disparo de Luna fue a la red. zando Ruiz, 

Los dos “luchaban” por la pelota, pero 
a rr E y parecía que ésta quería hacerles “pito Cc: 

Rh a a talán”, por que la buscaban todos, 
cuando la encontraban no sabía qué hacer 


dd 
la media hora, el local desper= 
'O, merced a la labor de Saggioratto, 
a fabricar paredes tanto con 
Medina como con Morandini 

31 minutos. En una de esas “paredes” Me- 
dina y Saggioratlo se aron la pelota 
hasta las cercanías de la zona de peligro 

l donde el ex de Independiente, 
remató con fuerza luciéndose Falcione al 
contener sobre el pa'o izquierdo. 

34 minutos. Los “obreros de la construc- 
ción” volvieron a trabajar, Saggioratto- 
Morandini, gran pared, pase cruzado a Lu- 
ma. rebote, y nuevamente Luna con fuerte 
remate casi al centro del arco vence a 
Falcione, 1 a 0, 

36 minutos. Fuerte foul de Ruíz a Luna, 
Ejecuta la infracción M Segovia “cor. 
tito” ñ es jolento remate, 

acción de Fal= 


aquí al final, 
nentos daba la 
todos miraban a Ithurral= 
or medio, terminara con 
s er tiempo, aunque 
sultado fuese justo, 


+ SEGUNDO TIEMPO 


La primera jugada contab; 


en la primera 
área, estuvieron a 
y todas esas débiles inten 


rieron en las y 


3 minutos: Fsa levantada tuvo sus fru- 
tos cuando Balti al entrar al área fue tra- 
bado por Rod. z. PENAL. Articó iguala 
con tiro fuerte Y 
All Bos 

y minute Sazgloralo-Morandini y este 


se encarzó de desnivelar con fuerte rema- 


Jugada enredado en medio ca o te. Algarabía en las tritupas 
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EL BRAVO ESTUDIANTES 


Una Buena Reacción 


En el bosque platense, Gimnasia recibió al “colista” 
Estudiantes de Buenos Aires. El conjunto de Caseros se 
jugaba una de sus últimas cartas pare tratar de escaparie 
al fantasma del descenso. Mientras, Gimnasia salió con 
la tranquididad de los equipos que no tienen nada que ganar 
y nada que perder. 

En los primeros minutos, Estudiantes, de la mano 
de Cicarello, trató de insinuar un dominio territorial, Pe- 
ro fue solo un intento. Cuando Tutino y Solari comen- 
zaron e encontrarse todo fue de Gimnasia, 

Y ese mejor accionar del equipo local tuvo su premio 
a los 8m. Villarreal avanzó por derecha y entregó a Tu- 
tino, quien dentro del área eludió a Bravo y cuando salia 
Daniele con tiro bajo, decretó la apertura del marcador 1-0. 

Luego del tanto, Gimnasia siguio siendo el dominador 
y comenzó a crear numerosas situaciones de peligro con- 
tando para ello con las innumerables ventajas otorgadas 
por la defensa estudiantil. Sobre «los quince minutos Ve- 
rón cedió a Restelli, quien desde fuera del área tiró en 
forma violenta, pero el balón pasó muy cerca del posTe. 

Dos minutos después fue 'Tutino quien con una impe- 
cable media vuela malogró la posibilidad de aumentar, ya 
que el balón pasó rozando el travesaño, 

Estudiantes no atinaba a ninguna reacción, Sus hom- 
bres de avanzada carecían de claridad y de ese modo 
Vidallé y su defensa pasaban una tarde tranquile. El úni- 
co que trataba de aportar ideas era Cicarello, pero no te- 
nía compañía y era bien marcado por Verón. 

A los 20m Solari álo para Villarreal, quien se escapó 
por derecha, y cuando iba a tirar centro se cruzó Pilipetti 
alejando el peligro, 

Dos minutos después tuvo Gimnasla otra buena 0ca- 
sión para aumentar la ventaja. Forgués eludió a Correia 
y cedió en profundidad para Tuttino —de gran labor—, 
quien eludió a Daniele, pero se abrió en demasía y su re- 
mate fue interceptado por Filipetti cuando los parciales 
“Imiperos” aclamaban el gol. 

A los 25m Forgués —que era una pesadilla para su mar- 
cador— le quitó el balón a March y cedió para Villarreal 


CRUYFF EMBARGADO DE MUFA 


urónica 


G. y ESGRIMA (3 ESTUD. Bs. As. E) 


GIMNASIA: Vidallé; Squivel, Armendáriz, Touriño, Verón, 
Gutiérrez, Villarreal, Solari, Tutino, Restelli y Forgués. 
A.S.: Ducca. D.T.: Varacka. S.C.; Castro, González, 
Mamberto y Della Savia. , 

ESTUDIANTES (BA): Danielle; Bravo, Filipetti, Correia, 
Cortés, March, Toloza, Sicarello, Ugarte C. Guillermo 
y J, Guillermo, A.S.; Jafelle, D.T.; Subcomisión de Fút= 
bol. S.C.: Centrone, M. Pérez, Jerez y Doroni. 

Arbitro: Miguel A. Comesaña. Cancha; Gimnasia. 

Gol en el primer tiempo: 8m Tuttino (GLP), 

Goles en el segundo tiempo: Tm Restelli (G); 26m y 38m 
Bravo (E), el primero de penal. 

Cambios: Della Savia por Verón (G); Jerez y Doroni por 
Cortez y C. Guillermo (E). 

Recaudación: $ 2.164.000. 

A AP PPP 


cd su ea pasó muy cerca de la valla defendida por 
laniele. 

Promediando la etapa, el cotejo seguía slendo de trámite 
discreto, Estudiantes no encontraba la manera de superar 
a la firme defensa local y Gimnasia —por contrapartida— 
en cada avance llegaba con sumo riesgo, ya que las desinte- 
ligencias en la extrema línea eran alarmantes, 

A los 39m, Gimnasia tuvo la oportunidad para elevar la 
ventaja. Tuttino por izquierda eludió a Bravo y March y 
cuando salía el golero tiró, pero su remate fue despejado a 
medias por Daniele, 

Sin otras alternativas para resaltar, finalizó la etapa con 
el justo triunfo del equipo platense, 

% SEGUNDO TIEMPO 

En el reiniclo, Gimnasia introdujo un cambio, Ingresó 
Della Savia por Verón, Con él, el conjunto local tuvo más 
penetración. 

Estudiantes adelantó sus líneas en busca de la igual» 
Gad. Cicarello seguía siendo el iniciador de los avances, 
pero ahora contaba con la colaboración de Toloza, quien 


Siguen las Demandas Para Quitarle el “Queso” 


MADRID, 15 (EFE). — Un nuevo 
problema se le ha presentado al futbo- 
lista holandés Johan Cruyff, alistado 
en España en el club Barcelona y que 
fuera acusado hace poco tiempo de elu- 
dir los impuestos sobre las ganancias 
excesivas. En aquella ocasión Cruyff di- 
Jo que el club Barcelona había conve- 
nido al contratarlo que se haría cargo 
de todos los impuestos que pudieran re- 
caer sobre el jugador mientras durase 
gu permanencia en España, pero los 
organismos oficiales señalaron que fue- 
ra quien fuese el que debía pagar esos 
impuestos, lo cierto era que hasta aho- 
ra no habían sido abonados. 

Ahora se ha presentado una nueva 
demanda por un monto crecido, nada 
menos que por diez millones de pesetas, 
finos 140.000 dólares, y ha sido presen- 
tada por el Banco Comercial de Catalu- 
fa, La demanda fue presentada ante 


Cruyff uno de los 


BRASIL QUIERE SER LA 
SEDE MUNDIAL DEL 82 


RIO DE IRO, 15 el mundial, Argentina, Bra- 
(EFE), — El Brasil selía el sil, México y Estados Uni- 
organizador del Campeonato dos”, comentó Havelange 
Mundial de Fútbol de 1986, Descartó a Argentina por 
en caso de que Colombia haber sido sede del mundial 
desista de hacerlo por cues- de este año y dijo que era 
tiones económicas, revelaron muy prematuro hablar de 
fuentes vinculadas a la Estados Unidos, 
Confederación Brasileña de SS , 

Deportes (CBD). "Los A $ america- 

La posibilidad fue hecha 10 ORIO EO An Blas 
conce por el presen de El, Y México, pero Hoy, que 
ra edad Dt tias los mexicanos lo orga- 

ular de la » He'eno  nizaron hace 8 años, los 
Núñez en una conversación brasileños no tie EN 

enida en el estad ABE 22 un 
aña En el, taco — mundial de de 1950”, agre- 
ro a cual 1Ue e - eg el presidente de FIFA 

“En América solo están enunrió que el consejo de 
en condiciones de orcamiar — IR OTRanización sigue en 
mientos que se registran en 


CALDER. LCOR CAREN S. A 1 , 
CONVOCATORIA Colombia", previniendo que 
Convócase a señores accjo- | €l deseo de la FIFA, es que 


nistas a Asamblea General Extra- | €5€ pal 
ordinaria para el dia 31 de ootu- | condicio 
bre de 1978, a las 20.30 horas, en | mundial”, 
Sulpacha 207, tercer piso, oflcl- A 
na 202, de esta Captal Federal Con respecto a un pro- 
elgulente yecto de varios dirigente 

ORDEN DEL DIA del fútbol brasileño de de 

19) Adquisición terrenos y ofl-| ligar las sedes permitiendo 
que la organización corra 
por cuenta de dos o 1 
«paítes de un solo continér 
te, lo encontró “una ide 
interesante” que puede ser 
motivo de un aná'isis en 
Caso ne ¿er elevado a FIFA 


pueda "estar en 
s de ser sede del 


NOTA: 
rez a 
atenció 


la a los seño- 
tas que el horario de 
6 du90a 12 y de l5a 
18.30 horas 


E Directorio 


incumplimiento en el pago de un prés- 
famo concedido por dicha institución 
bancaria, El préstamo fue otorgado a 
la firma comercial “CPB' de la cual €s 


Desde que abandonó la práctica pro- 
fesional del fútool, 
dedica por entero al comercio y la em=- 
presa “CPB Internacional” es promo- 
vida por el ex futbolista. Se informó 
que Cruyff avaló con sus bienes en 
España el citado préstamo, pero que 
las actividades de su empresa no han 
tenido el curso favorable que se €es- 
peraba, por lo cual no cumplió con el 
pago convenido para reintegrar el di- 
Nero recibido. Por eso el Banco Comer- 
cial pide la ejecución del embargo de 
esos bienes en forma sumaria. 

En este momento Cruyff, que tiene 
otros problemas de indole privada se 
halla en Holanda, a donde sus allega- 
un juzgado de primera instancia por dos le hicieron saber la noticia del 


embargo pedido, por lo cual se espera= 
ba su pronto regreso, En cuanto a la 
demanda del Estado por el impuesto a 
la renta asciende nada menos que a 
sesenta millones de pesetas, que son unos 
840.000 dólares. Algunos opinan que 
ante esta situación el ex futbolista no 
retornará a España, ya que sus bienes 
no alcanzan ni en mucho en su yalor a 
la suma reclamada, 

Las noticias citadas ham causado 
gran impresión entre los aficionados 
españoles, pues Cruyff está rodeado 
de muchas simpatias, por su atractivo 
personal y por su bueng conducta 
como futbolista profesional en el Bar. 
celona; además, el crack holandés pa- 
recía decidido a pasar el resto de su 
vida en España 

El periodismo peninsular, que ha 
entrado en una ola sensacionalista ha 
dedicado ahora amplio espacio al lla= 
mado “caso Cruyíf”. 


socios y directores. 


Johan Cruyff se 


MADRID, 15 (EFE). — Ser técnico 
je futbol en las actuales circunstancias 
onde únicamente mandan los resulta- 
s, es convertirse automáticamente en 
abeza de turco” o tener tendencia ma- 
oquista. 

Mientras en todas partes rueáan las 
bezas de los entrenadores, los diri- En 
uen incólumes en sus posic'o- 
lo que es más grave, originan- 
=do serios resquebrajamientos en las fi- 
1anzas de logs clubes, pues generajmente 


mal, sin 


DNEGIERR NI RNN INN NNDNN DDR 


En los últimos días se han dado, visi- 
blemente, varios casos de desp'dos de 
¿ntrenadores, lo que ha originado en 
= Italia, por ejemplo, una amenaza de pa- 
=ro por parte de los directores técnicos, 
=que consideran vulnerados sus derechos, 


“Ha llegado la hora que los técnicos 
=reaccionemos ante estas arbitrarieda- 
= des”, notificó perentoriamente el entre- 
Zuador del club Roma, de Italía, Gian- 
carlo Giagnoni, luego que el Napoli des- 
=tituyó a Gianni Di Marzio. Este solo du- 
=16 dos partidos en la dirección técnica 
Jjel Napol, pero los dirgentes resolvie- 
ron cesario, 


Checoslovaquia. 


triaca de Fútbol 


= A ese escándalo en Itella se unió el  Hietzel 
que estremeció las estructuras del Atlé- 
tico de Madrid-al ser despedido, el lu- se 


= Héctor Núñez, quien solo pudo -resistír tendrá 1 
da 


=cinco partidos de temporad: 


EN TODOS LADOS AL QUE 
ECHAN ES AL TECNICO 


Núñez, cuyo equipo venía actuando 
in embargo antes de llegar al 
Atlético cumplió acertada labor en el 
club Rayo Vallecano, y se lo conocía Co- 
mo el “matagigantes” porque dirigiendo 
este último, hizo caer estrepitosamente 
a 10s “grandes” del fútbol español, 

Brasil, también el 
Mussula, del Atlético Mineiro, de Belo 
Horizonte, fue echado por la poca con- 
vincente actuación que su, equipo: tuvo 


REFERI AUSTRIACO EN 
SUELO DE “ANIMALS” 


VIENA, 15 (EFE). — Erich Linemayr 
será el primer árbitro austríaco en pi- 
tar un encuentro de fútbol en suelo bri- 
tánico. El árbitro de Linz ha sido pro- 
puesto para dirigir el partido que juga- 
rán el 29 de noviembre próximo, en 
Wembley, los equipos de Inglaterra y 


Otras informaciones sobre la sesión 
de la presidencia de la Federación Aus- 
(OEFB) indican que 
ha sido aceptada con disgusto la dimi- 
sión de Rolf Hohenberger 
= de juveniles, sustituido por Gerhard 


El partido entre Austria y Port 
disputará el 14 
=nes pasado, el entrenador uruzuayo Linz, y el encuentro Austria-Bélgica 
gar el 1% de mayo de 1979, en 
la villa altoaustríac 3 


Y 1 A 


Buenos Aires, Domingo 15 de Octubre de 


Al Final, Empató 


en la etapa inicial estuvo “ausente”. Í 

Cuando se jugaban 2m Touriño le cometió falta a 
Guillermo. Ejecutó Cicarello y el remate violento fue 
vado sobre la línea por Armendáriz. 

Y cuando se llevaban 7m de juego el mejor acclonar 
Gimnasia se plasmó en el marcador. Forgués combinó 
Della Savia, éste alargó para Restelll quien, entrando p 
el medio y ante la salida de Dantele, remató a media 
tura, logrando el 2 a 0, E 

Pareció que luego del segundo tanto el cotejo estab 
definido. Pero Estudiantes despertó de su letargo y COMen; 
a llegar con peligro a ¡a va:la de Vidallé. sb 

A los 17m Ugarte se escapó a su marca y alargó 
Toloza, quien remató en forma cruzada hacia la valla 
había ningún compañero para conectar el centro, 

A los 21m Solari le cometió falta a Cicarello. Eje 
la infracción Doroni —que rec.én había ingresaco— 
remate desde 35 metros pegó en el poste Cuando es 
batido Vidall, 

Con el correr de los minutos la reacción de Estudianti 
hizo presumir que en cualquier momento podía llegar 
descuento. A 

Y esa presunción se cumplió. Cuando se jugaban 26 
Juan Guillermo entregó a Toloza que se internó en el 
y cuando iba a enfientar a Vidallé, el golero lo trabó, 
juez sin hesitar dio el penal que ejecutó Bravo, bajo y 
la izquierda decretando el 2 a 1- 

Luego del gol estudiantil, el partido ganó en emoción 
Estudiantes con la entrada de Doroni ganó en profundid 
ya que Toloza también levantó su nivel y de ese modo 0 
avance del equipo de Caseros era de sumo riesgo, 

A los 35m. tuvo Gimnasia buena ocasión para aument 
Tutino dio a Della Savia, éste dio Restelli y el remate d 
volante pegó en el travesaño, 

Y a los 38m. el empate de Estudiantes. Touriño comelll 
falta a Doroni. Tiró J, Guillermo y Bravo, que entró junto 
poste izquierdo con perfecto cabezazo, logró el 2 a 2. 

Los últimos minutos fueron jugados a todo trapo, pera” 
el marcador no sufrió nuevas variantes, 


va 


a 


MORENA, EL DEFINIDOR- 


MONTEVIDEO, 15 (EFE) — Peñarol y Defensor A 
triunfaron ayer en la tercera fech ade la segunda rueda! 4 
de la Liga Mayor uruguaya, Peñarol, se impuso por un 
tanto a cero a Danubio, gol convertido por Fernando % (a 
Morena de tiro penal en la etapa complementaria, De=* 
fensor, por su parte, se impuso a Rentistas por dos 
goles a cero en uh encuentro donde fueron expulsa= 
dos tres jugadores de este último equipo, 


% LIGA FRANCESA 


PARIS, 15 (Associated Press). — En la vispera se 
llevó a cabo la disputa del la decimoquinta jornada 
del campeonato francés de fútbol de primera división. 
El Estrasburgo, líder de las posiciones con 22 puntos, ' 
empató en un gol ante el Bastiu, en tanto que el Mó= 
naco, segundo con 20 unidades derrotó al Nancy por 
2 a 1 Los otros resultados fueron los siguientes: Bur= 
deos 1, Lille 1; Angers 2, Nimes 1; Sochaux Reims $ 
1; Marsella 2, Lyon 2; Valenciennes 1, Laval 1; PariéA 
Saint Germain 1, Nantes 1; Saint Etienne_6, París 05% 
Niza 5, Metz 0. q 


en las semifinales del Grupo 'A” del 
Copa Libertadores de América, ho: 

Los dirigentes también olvidaron que 
Mussula clasificó al Mineiro pure » 
semifinal, después de exitosa camp 
en la eliminatoria, donde su equipo 
nó custro partidos, empató dos, no p 
dió ninguno y tuvo 16 goles a favor 
8 en contra, 

En Colombia, uno de los más populas; 
res clubes de ese país, Millonarios, q 
ganó 11 títulos nacionales, ha tenido 4 
solo dos años a siete técnicos, entre el 
a Gabriel Ochoa Uribe, Juan Urrlolal 
tía, Jorge Solari, Oswaldo PanzuM 
Jaime Arroyave y ahora a Pedro Di 
llacha. 

Todos los técnicos caen porque los% 
sultados son adversos, pero en cam 
los jugadores, que a la postre son ll 
directos responsables de las campañ 
negativas, reciben el respaldo de los AÑ 
mtes, ya que los “cabeza de turúW 
son otros: los que orientan y planifióN 
los partidos, 

Ahora, ser entrenador de fútbol 
estar en permanente “capilla” para: 
cesado, sin ninguna discusión, pero; 
con mucho coste para el club, 

Nadie se ha puesto a pensar qué 00% 
triría si los socios de los clubes 1Uyi8s 
ran también la inmediata facultad ' 
echar a los dirigentes gue contratan 
gal tales técnicos porque “son buenos Y 
en ben”, y con un resultado adv elim 
han ese buen concepto y compron 
las finanzas de las entidades al cesumW 
Bra 1 n ton ni son 


entrenador 


entrenador 


de noviembr 


o 


E eo 
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Apremiado resta Sotelo, con la compañía de Corvo y Moris. Alzamendi y Biondi no llegan a tiempo para 


cabeza. 


Alzamendi no llegará. 


Banfield, con Penal Sobre la Hora 


Los medios de Banfield no acompañan y 
entonces todo se hace más facil para la visita. 
Cinco minutos más tarde, Biondi en la per- 


Regular cantidad de espectadores se die. 
ron cita en el estadio del “taladro”, dis- 
puestos a presenciar un duro partido para 
el local. en su lucha por salir de la “zona 
de fuego” 

Los primeros instantes muestran ua buen 
juego por parte de ambas divisas En 3 
minutos, se escapa Magallanes que rema- 
ta hacia el arco y cuando parecia que la 
valla caía alcanzó a sacar hacia un cOs- 
tadc Lo Gatto. 

El ritmo del encuentro es sostenido. Me- 
jor el visitante con buen traslado del ba- 
lón por parte de Biondi y Leone 

Sobre 5 minutos, Bochini con su carac. 
teristica habilidad elimina a cuatro rivales 
y finalmente Moris le comete foul. Ejecu- 
ta Magallanes por arriba del travesaño 

Pasados los 14 minutos, se adelantan los 
volantes banfileños y entonces todo se hace 
más parejo Buen trabajo de zodico en el 
medio, A los 13 minutos. Cerqueiro por el 
centro alarga para Gigli que pese a la opo- 
sición de Bargas saca tiro débil que con 
esfuerzo Controla el arquero Pogamy 

Pasados los 20 minutos, centro de Ruíz 
que recibe Cerqueiro shot hacia el arco, 
pega en un defensor rojo, se hace del ba- 
lón González que pierde oportunidad a) 
tirar por arriba del travesaño, 

Cuando el equipo local apura las accio- 
nes, se notan ciertas desinteligencias en la 
improvisada última línea de Independiente 

A los 23 minutos. tras un choque con un 
rival, debe salir del campo el jugador Ri- 
golino. que vuelve cop un apósito en su 
nariz luego de cinco minutos 

Transcurren 32 minutos, jugada indlvi- 
dual de Bochimi, tres rivales quedan en el 
camino, medio centro que nadie alcanza Y 
Canataro dice “gracias”. 

Ahora es el “taladro” 
los avances, pero el ritmu 
siderablemente. 

Comienzan a aparecer las individualida- 
des y entonces el encuentro pierde interés. 

Cerca del final, Lodico lleva el balón, lle- 
ga al fondo, se abre mandando medio cen- 
tro que corta Rigolino enviando al corner 
que ejecutado no trae consecuencias. 

Parc'al con resultado equitativo. 


+ SEGUNDO TIEMPO 

Inexplicablemente decae en su accionar el 
equipo local y entonces el “rojo” es quien go- 
bierna el match, 

En 5 minutos, Leone entrega a Lencina 
por la derecha, hace un centro que recibe el 
uruguayo Alzamendl en el Área chica y su 
cabezazo roza el travesaño 


quien persiste en 
ha bajado con- 


sonal, a Oues que elimina a Peñaloza, sale 
Canataro, llega al fondo y ejecuta centro que 
rechaza Moris, 

La esperanza banfileña está en los pies 
del desordenado Cerqueiru, pero no en- 
cuentra quién lo entienda 

Pasados los diez minutos el 
rez se adelanta, crde a Biondi que 
cerca del horizontal 

Las rép'icas del local no llevan el 
gro necesario para la valla de Pogany. 

Llegando a los 20 minutos, réplica de 
Banfield con pelota larga de Lodico a Cer- 
queiro, se interna en el área, lo cruza Bar- 
gas, aparente infracción, pero sigue el juego, 

n, Banfield no puede. 

los 40 minutos, González por iz- 

quierda, elimira a Lencina, tira violento, 
no retiene Pogany pero saca Bargas. 

Y en los instantes finales, cuando nadie 
lo esperaba se mueve el tanteador. 

A los 42 minutos, GOL DE INDEPEN- 
DIENTE: tiro libre que ejecuta Novoa, reem- 
plazante de Rigolino, rebote en Peñaloza 
hacia el costado derecho entra Lencina y 
con tiro bajo derrota a Canataro, 

Minutos de descuento, EMPATE DEL TA- 
LADRO: Corvo a Cerqueiro, se interna en 
el área, lo barre Pérez. Penal. Tira Corvo 
de zurda al palo opuesto de Pogany y co! 
creta el empate. Justicia, aunque más € 


Ca el “rojo” 
0 
O 


Moris. Lo Gatto, 
Cerqueiro, Gigll, 
AS.: Quiroga. 
Volk, Pe- 


japonés” Pé- 
remata 


pell- 


BANFIELD 
IN*PENDIENTE 


BANFIELD; Canataro; 
Ruíz, Sotelo, Peñaloza 
Corvo. Lodico y González. 
D.T.; Massalís. S,C.: Benede, 
reiro y Espíndola 

INDEPENDIENTE: Pogany; Bargas, R 
lino, Lencina, Leone, Pérez, 

Biondi Outes, Bochini y Magallanes 
S.: Rigante D.T.: J. Pastoriza, S.C.: 
Novoa, Keoscseian Coria y Glagischia 

Arbitro: T. Nitti Cancha: Banfield. 

Goles en el segundo tienpo: 42m. Lencina 
(DD; 45m. Corvo (B), de penal 

Cambios: Volk por Sotelo (B); Ginglschia 
y Novoa por Alzamendi y Rígolino (1D. 


Recaudación: $ 2.890.000, — 
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Lo dijimos, River 
a falta de pan. 

to de público en lag 
suerte de “ensayo” 

miento de pasado hr 
dores. A las 15,30 
Lorenzo —cuándo no 
neize” a las 1550, 


. 
Por parte de Ri 
tadores fue convocado Ay 
almorzar en sus respect] 
dre”. El único que no 
Passarella, puesto que su 
Una feliz medida de log 
la tradicional mesa domi 
fecta” para honrar a 


Pero donde no y 
la “banda” fue en el reser 
Los colegas que e 
la sorpresa que la playk 
bitualmente se ubicaban jay guard 
material de todos, estaba Prgerrad: 
ver UNICAMENTE", Yi pap que 
más, la prohibición se ler a le 
que arreciaba la lluvia, 


A 


e . 

A las 15 comenzó A logren | 

al aspecto impecable elrecia 
arriba, apenas se Inició el mite ' 
cha agua bajo el manto vee, y | 
tos fueron muy lentos, De fodos mo 
plieron integramente, eu tinto * 


Los protagonistas del fmper 
salidos de una guía tel y Pol 
el zaguero de River (Moro), € 
neize “que está a préstamode Ol: 
quero suplente de los 1 
los Alvarez a la orden del dl; él 
(José Luis), en el hanco dejsuple 
número 15, Carlos “Barto e 
cos el profesor Alvarez, 


Las seguras manos de Landaburu se hacen de la pelota ante la entrada de Husillos, seguido por Rodríguez. mente muy amigo de Jos odio 


LABRUNA HIJO, EN 


Landaburu es Fillol: Le Atajó un Penal a Squeo 


Pese a todo, River y Boca, con mo- 
tivaciones totalmente opuestas por el 
Metro. Los “xeneizes” tratando de ex- 
plotar la fecha l:bre de Quilmes para 
aumentar su ventaja en las posiciones, 
Los de la 'banda” con la necesidad de 
hacer prevalecer su condición de local 
y crear el primer antecedente propicio 
para lo que será la gran topada dentro 
de 48 horas. El público cubriendo una 
tercera parte de la capacidad del ma- 
jestuoso "Monument 1” debió hac: 
gambetas a la lluvia y con algunos mi- 
nutos de retraso se inició el “superpró- 
logo” del martes; 

A los 3 minutos con River en el ata- 
que, Días dio para Commisso, llegó al 
fondo y de su centro despejó Hugo Al- 
yes cuando Galletti aparecía como «e 
trodelantero. Ins stió Lonardi y Tesare 
cedió el primer corner que no trajo con- 
secuencias 


incesante ofensiva de los “1 
Boca debió quedarse atrás y 
egaron otros dos tiros desde la esqui- 
na. En el minuto 5 fue Galletti el que 
exigió seriamente a Santos cuando la 
pelota se cerró de pronto y el arquero 
v.sitante logró rechazar con un mano- 
tazo, 

La primera incursión de Boca en el 
sector de su “primo” llegó a los 7 mi- 
nutos ante el ingreso de Husillos en el 
área local por pase de Squeo, el “9” se 
abrió hacia la derecha, dio a José Luis 
Alvarez y del centro despejó, Lonardi 
cuando salía Landaburu. 

Pero a los 10 minutos otra vez Ga- 
Metti —el más activo del campo— vol- 
vió a exigirlo a Santos, Una falta de 
Abel Alves contra Diaz lo colocó al pun= 
tero izquierdo frente a la-pelota en el 
tiro libre, le dio fuerte y alto, obligan- 
do a la estirada del “1” de Boca, que 
desvió hacia un costado, restando defi- 
nitivamente Alonso. 

En el primer cuarto de hora, Suárez 
colocado como extremo llegó hasta el 
fondo de la cancha, ejecutó centro 
pasado y Husillos cabeceó hacia el 
centro del área, pero José Luis Alva- 
rez “pifió" frente a Horgcio Rodrí- 
guez, que cerraba frente al segundo 
palo de Landaburu, 

A los 20 minutos otro córner para 
River, que ejecutó Diaz en forma muy 
ablerta, recibió en el semicírculo Omar 
Labruna y al intentar habilitar a la 
entrada de Azzolíni, que llegaba des. 


de atrás, la última línea de Boca dio 
el paso adelante, quedando adelanta= 
do Galletti, 

¡GOOOL DE RIVER! 


La mejor disposición de los locales tu- 
vo su premio a los 23 minutos. Tes- 
sare, que aparecía muy fuera de dis- 
tancia, cometió una falta fuerte en 
perjuicio de Commisso, el de River 
quedó sentido y el de Boca se ganó 
la tarjeta amarilla, En un costado 
del área se ubicó ante la pelota Omar 
Labruna y su zurdazo cruzado y ba- 
jo se metió contra el palo que cuí- 
daba Santos, quien, pese a arrojar- 
se, no pudo evitar el tanto, Algara- 
bía en el cemento ocupado por los 
locales y River 1 a 0 con justicia. 

En desventaja, Boca progresó en el 
terreno muy pesado. A los 25 minutos 
se proyectó Abel Alves haciendo la 
diagonal de izquierda a derecha, tocó 
lateralmente hacia Husillos, que le de- 
volvió y el volante le pegó muy alto 
cuando la última línea pedía un off- 
side inexistente. 

Otra vez se acercó Boca con riesgo 
a los 34 minutos. José Luis Alvarez le 
ganó la espalda a su marcador, que- 
dó atrás Comelles y el centro al me- 
dio del área fue cabeceado en forma 
recta por Husillos, conteniendo Lan- 
daburu con gran seguridad, 

La última jugada de la etapa de 
apertura tuvo por protagonista a Husi- 
llos: bajó con el pecho un centro de 
Veglio, eludio a Pavoni, pero Landa- 
buru, muy bien parado bajo el trave= 
saño, retuvo contra su pecho el re- 
mate del centro delantero de Boca; 
fue a los 45 minutos y Ducatelli no 
permitió la devolución del arquero, 
marcando el descanso. Parcial: River 
1, Boca 0 

+ SEGUNDO TIEMPO 


Al volver jos equipos al terreno, Bota 
apeló a los dos cambios que le” permite 
el reglamento, Carlos “Bartolo” Alva 
tez y Saldaño en los lugares de Veglio 
y Rodríguez, como una prueba de las 
intenciones ofensivas de Lorenzo, En 
River no se produjeron variantes, 

No se había cumplido el primer mi= 
huto cuando una falta de Comelles pro- 
dujo el tiro libre de Suárez, remató el 
cordobés de Boca. no retuvo Landaburu 
y cuando buscaba el rebote José Luis 
Alvarez, el “vasco” se recuperó a tiempo, 

A los 8 minutos se produjo un Ínci- 


dente entre Omar Labruna y Saldaño, 
El de River se quedó con la pelota, el 
de Boca trató de obligarlo a activar el 
juego y tras los manoseos “de rigor” el 
chico de la “banda” se fue a un costado 
mientras su “agresor” recibió los gritos 
de todo el equipo “millo”. 

Alonso dio en profundidad para Hu- 
sillos, el delantero de Boca giró en 
plena área, pero la pelota al despla- 
zarse sobre el agua sglló con gran ve-= 
locidad y el “9” perdió gran oportuni=- 
dad, quedando clavado en el barro. 
Fue a los 17 minutos, 

Tesare salvó ante Galletti a los 19 
minutos; el puntero lo había eludido 
para enfrentar a Santos, pero el cru- 
Ce del “cuevero” lezó justo, Otra equi- 
vocación, esta vez de Suárez, fue apro- 
vechada por el propio Galletti y San- 
tos tapó justo sobre el envío del pun- 
tero, 


¡PENAL ATAJADO! 

Y a los 21 minutos Boca perdió la gran 
oportunidad del empate. Squeo dio 
para Suárez, vino el centro y cuando 
Husillos tra de cabecear, Azzolini 

la pelota con la mano, Ducate- 

Mi no dudó: ¡penal! Squeo se colocó 

ante Landaburo, le dio esquinado 
pero muy preanunciado y el arquero 
desvió sobre su palo izquierdo, El par- 
tido siempre 1 a 0 para River. 

A los 30 minutos, ahora con lluvia 
torrencial, Husillos llegó al fondo de 
la cancha, tocó hacia atrás para la 
entrada de Suárez y el remate del cor- 
dobés rozó el travesaño cuando Lan- 
daburu no tenía posibilidades de con- 
tener. 

Sin embargo el que se salvó provi= 
dencialmente a los 32 minutos fue Bo=- 
ca. Labruna dio en dirección de Com- 
misso, éste super a Alonso y remató 
bajo dando la pelota contra el palo 
izquierdo de Santos, el puntero se fue 
afuera de la cancha gritando “gol”, 
pero el balón volvió al campo, 

Sobre el final, River en el contra» 
ataque y Boca buscando el gol del em- 
pate, mayor movilidad general y la úl- 
tima jugada de riesgo la soportó River 
duando nm pase en profundidad de 
Squeo hacia Saldaño fue rechazada por 
Landaburu con un puntazo fuera de su 
área y cuando Hugo Alves trató de con- 
tímuar el ataque, Ducatelli dijo: final; 
River 1, B0ca 0, Hasta el martes, el 
primer round para los “millonarios”... 


El pibe Labr 


una trata de hacerse de WPelo 


a aaa a 


“están en otra cosa”, pero, 
mente un treinta nor cien 

del “Monumental” y una 
que será el gran enfrenia- 
hartes, por la Copa Liberta- 
loro de Boca, y Juan Carlos 
suministró la formación “xe- 


tel reservado para la Liber- 
horas, tres el permiso para 
gares por el “Día de la Ma- 
le ese privilegio fue Daniel 
lla se trasladó a Chacabuco, 
lonarios'* para perm'tir que 
lera tuviera “asistencia per- 


Jets acertada la organización de 
¿0% reservado al estacionamiento. 
an Núñez se encontraron con 
up al Tiro Federal, donde ha- 
Li guardias para transportar el 

y devada” para los socios de Ri- 

Y” que todo se complicara aún 

a la práctica en el momento 


.. 
IZó A by en forma torrencial y, pese 
9 Miecía el campo de juego desde 
Pició Fámite se notó que existía mu- 
Mide, y los primeros movimien= 
OS. los modos, las terceras se cum- 

, (ibunfo “xeneize” por 3 a l. 
is difuper de emergencia” parecían 
br Por ejemplo, tres Rodríguez 
r (leño), el puntero izquierdo “xe- 
istamie Chacarita (Carlos) y el ar- 
rióntes (Carlos Alberto). Tambiér 
nde el extremo derecho de Boca 
nco disuplentes del huésped, con el 
iy en el otro sector de refres- 
rap)! = 32H físico de River, última- 


e o 
de pelota que dominan el 


" 
La implacable marcación de “Boquita”. 


L DIA DE LA MADRE... 


veterano Veglio y el juvenil Alves. Muy peleado fue el clásico, 


de E 


, de River, se quiso mandar pero no pudo: le ganaron la pelota. 


RIVER () BOCA (9) 


RIVER PLATE? Landaburu; Pavoni, Comelles, Azzolini, Lo" 
nardi H. Rodriguez, Commisso, Labruna, Sosa, Díaz y 
Galletti. A.S.: Tocalli, D-T.: Labruna. S.C.: Zeballos, 

s. Seppaquercia y Coscia 
Santos; Tesare, Alonso, Suárez, Abel Alves, 
Hugo Alves, José Alvarez, Squeo, Husillos, Veglio y C. A. 
Rodríguez. A.S,: C, Rodriguez. D.T.: Lorenzo. S.C.: San=- 
chez Sotelo, Barrera, Carlos Alvarez y Saldaño 
Arbitro: Ducateli Cancha; River, 
Recaudación; $ 34,348.000. 


MUY PELEADO 


Las malas condiciones del terreno, 41 milmetros de ¿gua 
en un espacio muy corto de tiempo —atentan contra cual-= 
quier piso— dieron como consecuencia un trámite confuso, 
muy cortado y las jugadas bruscas se produjeron casi como 
un producto natural del elemento líquido. River siempre 
fue el de mayor empuje, tomó la iniciativa pero las llega- 
das siguieron siendo muy espaciadas, Boca apareció en la 
tesitura de contragolpeador, pero tampoco encontró el rumbo 

Y dentro de un tono mediocre, Galletti sacó a relucir 
su velocidad y fuerza, creando los únicos apurones de San- 
tos, El arquero respondió bien en un corner que cayó de 
emboquillada sobre su vertical y casi sin solución de tiempo, 
otro envío en tiro libre del propio extremo izquierdo local 
exigió seriamente al portero visitante, 

Así el único gol de la etapa inaugural llegó por la. 
vía del remate con pelota parada, Omar Labruna le pegó 
de zurda, cruzando el envio al palo que cuidaba Santos 
que pese'a intuir la dirección del zapatazo, no llegó esta 
vez y el la 0 se justificó más en las tensiones del “mi- 
lonario” que en una: superloridad manifie 

Pero en desventaja se invirtieron los papeles, mejoró 
el medio campo “xeneize”; Squeo y Veglio aparecieron en 
la escena y los pelotazos hacia Husillos y José Luis Alva- 
rez apretaron a River contra su arco. 

En el comp emento fue Boca el que protagonizó el rol 
de atacante, Lorenzo hizo ingresar a Saldaño y “Bartolo” 
Alvarez como prueba de sus intenciones ofensivas, River al 
contragolpe, y la gran oportunidad “xeneize” malograda por 
Carlos Squeo. Ante una mano de Azzolini cuando Husil'os 
intentaba cabecear, Ducatelli —buen desempeño— decretó 
el penal y el envio de Squeo, muy anunciado, fue desviado 
por Landaburu. 

De ahi en más el juego siguió en sector local, pero las 
salidas de contraataque fundamentalmente vía Galletti, equi- 
libraron los merecimientos, Hubo un remate de Commiso 
en el palo —el extremo se fue a la pista de atletismo cre- 
yendo que había sido gol— y aún cuando Boca siempre ata- 


daburu mantuvo el 1 a 0. Hasta den- 


có, la gran tarea de L 
1 “mi- 


tro de cuarenta y ocho horas el que saca pecho es e 
Jlonario”, pero ambos “están en otra”. 


' ¡CHACA NO SE PINCHA 


s Tantos de Delgado; Uno Fue Memorable 


Chacarita asumió desde el arranque 
el control del partido, exhibiendo un 
Nuido traslado y peligrosidad en ataque, 

Es así, que cuando solo se jugaban 
tres minutos, Recúpero cortó un avance 
de Russo y alargó para Delgado, auien 
tiró débil favoresiendo la contención de 
Pezzano. 

Sobre los 10 minutos nuevamente Cha- 
carita registró otra situación de riesgo, 
por intermedio de Escudero, quien sólo 
ante Perzano remata de primera, lo- 
grando despejar corto el arquero y Gon- 
zález dispara desviado eon todo el ar- 
co a su disposición, luego de recibir 
el rebote, 

Cinco minutos después un corner eje- 
cutado por Delgado permite que Pena 
triunfe en el salto y su cabezazo se 
fue apenas alto. Inmediatamente Escu- 
dero y Astudillo . 1 

GOL DE CHACARITA: La suprema- 
cía de Chacarita se transmite al mar- 
cador sobre los 25 minutos, cuando un 
tiro libre ejecutado por González desde 
25 metros es conectado en primera ins- 
tancia por el cabezazo de Pena, que 
descoloca a la defensa rival y Delgado, 
también de cabeza recibe el envío de su 
compañero deblegando a Pezzano 


CUBA CAMPEON DEL “SEVEN A SIDE” EN RUGBY 


Gran Comienzo Sorprendió a CASI 


El tao y CUBA, 4, Pucará 0. 
go de CASI y'CUBA 


En vibrante cotejo se clasificó campeón 
a CASI por 18 a 6, De esta 


Finalizó esta tarde en el cam:o de juego 
del At. S. Isidro el 42? Torneo-Seyen-a-Side 
que organizó la Unión Argentina de Rugby. 


Inte'vinieron en el mismo, 52 equipos. 
cotejo fina' rs'uvo a car 


CUBA al bati: 


manera el ganador obtiene este titulo por (En Suplementario) 
sexta vez. Por su parte SIC, que fue BANCO NACION: Lorenzo, Di Salvato- 
campeón el año pasado, perdió en la semi- ye Iglesias, Ehrman, Fahey, De Vargas y 


final frente a CUBA 


% LOS RESULTADOS GIMNASIA Y ESGRIMA (Rosario); Me- Cobo por try del mismo (S), 

A y dina. Rivas, E. Todeschin!, Soria, G. To- CUBA. 10 AN JOCKEY CLUB 6 Puntos E el segundo tiempo: 1m try de 
Segunda rueda: Palermo Bajo (C:a.) 4,  deschini Petit y Senatore C.U-B.A.: Alvarcz, Gauweloose, Torres y Pérez Cobo (S); 3m try de Caride (Ch 
Banco Nación 10; Liceo Naval 4, Pueyrre- Puntos en el primer tiempo; 4m, try É  Zbaleta, Garcia Laborde, Thibaud Caride gp try de García "Laborde (C); 7m try de 
dón 8; Hurlingham 6, G. y Esgrima (Ros.)  Todeschini (G) EZ y Mastal, Mastai (C). Ss 

12: Los Matreros 6, A D. Francesa 10; M. Puntos en el segundo tiempo: 3m., try JOCKEY CLUB: Benedic. Orlandoni, % FINAL 

Belgrano 0, CASI 18; Buenos Aires 8 Hín- pj Salvatore (BN) , E Paganini, Righi, Muzzio, Ausaldi y Tallo 

dú 0: San Albano 4 Duendrs (Ros) 12; Suplementario: 6m. try de De Vargas Puntos en el primer tiempo: 3m., gol CASI 6 C.U.B.A, 18 
OS.N, 6, Alumni 10; La Tablada (Cha) 9, CAS. 8 » sei ALUMNI 6 Torres Zabaleta por try Alvarez (C). 6m. C.A.S.I.: Aguirre, Barone, Igarzábal, La- 
SIC 18; La Sale 10, Champagnat 14; San Pale . a gol de Paganini por try Righi (J.C.) rrubia, Moreli. Esandi y Allen. 

José 0. Atlético del Rosaric 2%; San Patri- C.A.S.I.: Aguirre, Varone, Igarzábal. La- Puntos en el segundo tiempo: 4m, try C.U.B.A.: Gauweloose, Alliati, Torres Za= 
cio 10, Begrano 14: San Cirano 4 Jockey rubia. Moreli, Pigretti y Allen García Laborde (C), baleba, García Laborde, Mastai, Caride Y 
Club (Ros.) 12: La Pla'a 6 Cardenal New- ALUMNI: Lamarca; Jacobi, Capalbo, Ñ id 


man 3; Liceo M'itar 6. C.U.BA. 15; 
dad de Bs. As. 0, Purará 1% 

Octavos de final: 
rredón 0; Gimnasia y 


Eserama (Ros.) 


Deportiva Francesa 0; CASI 13, Buenos A'- 
sic 


res 0; Duendas (Ros. > 10 Alumni 12: 


Belgrano 8; 


_—  ———————————————————— 


PREFABRICADAS 


FERRUM S.A. 


Cu- 


Banco Nación 6, Puey- 


Champagnat 4; Atlético del Rosario 6, 
Jockey Club (Ros.) 12, La Pla- 


A pesar de la desventaja, Estudian- 
tes no reaccionó y se fue diluyendo en 
función ofensiva hasta el punto de que 
Vivalda atravesó una primera etapa 
muy tranquila y sin contratiempos, 

Por el contrario, Chacarita intentó 
aumentar y sobre los 32 minutos Del 
Curto debió apelar al foul para frenar 
a Astudillo, La falta la realizó Ischia 
entregando a Delgado, quien se apre- 
suró a rematar y la pelota salió por 
arriba del travesaño, 

Sobre los 40 minutos Delgado, Ischía 
y Escudero arribaron hasta la últimas 
línea de Estudiantes, combinando, y es- 
te último desperdició una inmejorable 
Ocasión, rematando apenas desviado. 

Chacarita justificó con estas juza- 
das la victoria parcial, porque acechó 
continuamente el arco de Pezzano, a 
partir de la eficaz labor de Astudillo, 
trabajador infatigable, bien acompaña- 
do por Ischia y Delgado. Estudiantes, 
en cambio, se limitó a un intrascen- 
dente trabajo en la zona de gestación, 
sin inguietar en ataque. 

% SEGUNDO TIEMPO 
El segundo tiempo comenzó con ac- 
ciones más lentas, debido al estado del 
terreno, muy pesado, y siempre mos- 
trando a un Chacarita más peligroso y 


% CUARTOS DE FINAL 
BANCO NACION 8 


Mastrocola. 


Specíali, Escalona 


Capalbo por try del mismo (A). 


de Larrubía (C). BANCO NACION; Di Salvatore; Lorenzo: (CUBA). 7m., gol Torres Zabaleta por try 
4 Puntos en el segundo tiempo: 7 hy Iglesias, Ehrman. Fahey, De Vargas y Mastai. (CUBA). : 
de Vasa (0) 52 po: Tm, UY  Mastrocola. Puntos en el segundo tiempo: 2m. 
S.LC 6 y BELGR 4 CA.S.L: Aguirre, Varone, Igarzábal, La- Igarzábal por try Varone (CASI), Bm. 
LC. .GRANO rrubía» Moreli, Pigretti y Alen, Torres Zabaleta por try Gauweloosél 
.L.C.: Corral; Morixe, González Victorica. Puntos en el segundo tiempo: lm. gol (CUBA). M 


G. Y ESGRIMA (Ros) 4 


Braceras y Negri, 
Puntos en el primer tiempo: 3m., go] de 
6m., try 


decidido a garantizar su triunfo. 

Cuando se jugaban dos minutos, Ta- 
rantino desbordó por derecha y su. cen- 
tro fue cacheteado con esfuerzo por 
Pezzano, sin retener. Escudero se en- 
contró con la devolución, pero disparó 
por arriba del travesaño. 

Dos minutos después, Escudero €s 
quien envía un centro desde la ziquler= 
da, que atraviesa toda el área, y Del- 
gado ingresando por el lateral opues- 
to cabecea apenas desviado, 

Sobre los 12 mínutos, Ischia eludió en 
dos oportunidades a Del Curto y dúes- 
de 18 metros lanzó un violento dispa- 
To que encontró una exacta respuesta 
de Pezzano. De esta forma Estudian- 
tes debió sobrellevar sobre su área el 
inquietante funcionamiento de Cha- 
carita, luego de haber insinuado una 
recuperación sobre los 10 minutos, 

GOLAZO DE CHACARITA: El lo- 
cal fué el único equipo que existió so- 
bre el terreno y su superioridad arrojó 
cifras definitivas sobre los 39 minutos, 
cuando Escudero desbordó por derecha 
y su centro fue recibido por Delgado, 
Este le efectuó un sombrero a Mariano 
cuando el defensor trató de rechazar y 
Dee de emboquillada venció a Pez- 


M. Pérez Cobo, De Vedia, J. Pérez Cobo 


y Glastra. 
rrester, 


rrester (B). 


% SEMIFINALES 
BANCO NACION 0 


BELGRANO: Urdapilleta; 
Olvari, Gorrisoen, Meninato y Viana 
Puntos en el primer tiempo: 2m. try Fo- 


Puntos en el segundo t'empo: 3m. gol M. 
Pérez Cobo por try Corral (S). 


De Ceramica y Metalurgia 
Para Su Planta Industrial 
en Avellaneda, Solicita 


OPERARIOS 


Se Requiere: 
4 Servicio militar cumplido 
4 Estatura mínima 1,70 metros 
Se Ofrece: 
4 Excelente remuneración 
4 Estabilidad y beneficios sociales 
4 Horario corrido 


Presentarse con documentos de identidad 
lunes 16 de F a 11 horas en: 


España 496 Avellane 


(A 2 cuadras de Estacion Avellaneda 


OPERARIOS 


CON O SIN EXPÉRIENCIA PREVIA 


PARA FABRICA ARTIC, DE CAUCHO 
EXCELENTE REMUNERACION 


JOSE LEON SUAREZ 2227 — CAPITAL 


AVISOS AGRUPADOS 
A A NE e A 


NECESITAMOS 
PEONES — OPERARIAS 
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 


Ofrecemos: estabilidad, horario corrido, beneficios sociales, 
premio por asistencia, 
Presenta:se de lunes a viernes de 7 a 16 hs, en: 
RIOBAMBA 3242 — TEMPERLEY 
de estación Lomas de Zamora colectivos: 266 int. A o 264 
int. 9; de Bánfield colectivos: 239 int, P y 


OPERARIOS OFICIALES y 
TRABAJO INMEDIATO AYUDANTES 


Excelente Remuneración; Sa- con speriencia 
lario Familiar; Vacaiones; EN PAVIMENTO 
Aguinaldo y Obra Soci DE HORMIGON 


con o sin libreta 
Presentarse con ropa de tra- buen sueldo y premio 
bajo y documentos Argenti- presentarse 
pon AV. FRANCISCO BEIRO 5485 
RECONQUISTA 538 


“Capital 
Pta, Baja - Of, "4" Domingo 8 a 13 horas 


VIVIENDAS PROGRESO 


de madera o material 
SIEMPRE con planes a su alcance 
Mínimo anticipo desde 
$ 72.000.- 
BOULOGNE: YATAY 18 esq ROLON 
VIRREYES: AVELLANEDA 3590 


SEGURAS - Dormitorio-Comedor, 


CHACARITA Éf) — EST'NTESL, E 


CHACARITA: Vivalda; González, Pena. Landolfi, Recúp 
ro, Lavorato, Tarantino, Astudillo, Delgado, 1se 
Escudero. A.S.: Georgettl, D.T.: Geronazzo, 8,C.; 
cheta Alarcón, Fridman y Benítez, 

ESTUDIANTES (LP): Pezzano; Del Curto, Brown, M 
no, Montenegro, Pedrazza, Letanú, Russo, Fortan 
López y Hernández, A.S,; Bertero. D.T.: Rial 
Zanollo, Santechia, Onnis y Landaburo, «dl 

Gol en el primer tiempo: A los 25m Delgado (Ch) 

Gol en el segundo tempo: A los 39m Delgado (Ch) 

Cambios: Santecchia y Landaburo por Hernández y de 
tanú (E). 

Arbitro: Barreiro. 


Recaudación: $ 2.410.400, 


VICTORIA ARGENTINA EN HOCKEY 


MEXICO, 15 (AFP). — Argentina y Chile conqui: on 
sendas victorias al iniciarse ayer, aqui, el primer Panames 
ricano Juvenil de Hockey sobre Césped, Los argentinos 
cieron a Jamaica por 4 goles a 0 (dos de Vinue, Travi y Mar + 
ceroli), mientras que los chilenos superaron a Puerto rto Kaca 
por 6 goles a 0 (tres de Gantz, Grey, Harz y Koster), 3 Ñ 

A 


Los dos primeros clasificados en el certamen, quedan 
clasificados para jugar directamente la final, 3 


Cancha: Chacan 


Igarzábal por try de Larrubia (C), 
try de Varone (BN). 
S.1.C. 10 C.U.B.A, 16 

S.LC,: Corral, Morixe, González Victori= 
ca, M, Pérez Cobo, -De Vexia, J. Pérez Co= 
bo y Glastra. 

C.U.B.A.: Alvarez; Gauweloose, Torres Zas 
valeta, Garcia Laborde, Thibaud, Cavide y 
Mastai 

Puntos en el primer tiempo: 4m try de 
Garcia Laborde (C); 6m go] de M. Pérez 


Muller, Fo- 


Thibaud. 


Puntos en el primer tiempo: 3m., gol 


CASI 10 Torres Zabaleta por try Garcia Laborde 


EMPRESA 3 
CONSTRUCTORA : 


ZONA SUR 


dedos 2O E cuotas Necesita: q 

DO AYUDANTES 

“EL LIDER>” 3 

CURUPAYT! 4189 V. ALSINA Se ofrece: 3 

“frente rotonda Pte. Alsina 3 
Doble asistencia - Horas 
extras, incluso sábadus = 
Viáticos - Premios por pro=+ 


ducción de hasta el 75%, 


PREMOLCASAS 


Presentarse con Libreta 
COMODAS - CONFORTABLES 


Fondo Desempleo de 8 4 
17 horas en Obra; 


GENERAL ARIAS 101 
Y FERRE y 
LANUS ESTE 


(Provincia de Buenos Aires) 


Cocina y Porche, Anticipo 
$ 75.000 y 36 cuotas de $ 37.500 


Avda. H. IRIGOYEN 8876 
LOMAS DE ZAMORA 


PARA AVISOS EN 
ESTA SECCION, 
DIRIGIRSE A GARAY 
140, CAPITAL FED. 


DUDODIO DANA NIIIDA RUN DIVIIALANNNRDARA ODO 


ngo 15 de Octubre de 1978 


de Otro 


O SANTA FE, 15 (De nuestro corres- 

al), — Dificil fue el viaje del equi- 

po de Newell's esta tarde a la cancha 

de Unión, Un punto de diferencia en la 

—fáabla de valores, doce fechas sin cono- 

cer la derrota el equipo local y la ex- 

celente campaña de ambos equipos, mo- 

tivaron a los simpatizantes que concu= 

- riieron al estadio a presenciar el en- 
cuentro, 

Los primeros veinte minutos de juego 
muy interesantes y equilibrados, nos 
mostró a un equipo visitante bien plan- 
tado, con una excelente ubicación de sus 
hombres, quedándose Jara como últi- 
mo hombre y actuando de nexo Alfaro, 
que trabajó para el desborde de Ro- 
bles o Montes, 

Unión no varió en su esquema de los 
últimos partidos, que le dieron tan bue- 
nos resultados. Buen trabajo en el me- 
dio campo de Telch, que buscó el des- 
borde por las puntas, pero especialmen= 
te la del puntero izquierdo Alí, uno de 
los hombres más peligrosos de los lo- 
cales, 

A partir de los veinte minutos co- 
ámenzó a dorainar el medio campo el 
equipo local, Dio fruto el trabajo de 
8 acompañado por Ribecca y Ros- 
setti, 

Unión con mayor fundamento fut- 
bolístico llegó a llevar algunas jugadas 
de peligro para la valla defendida por 
Carrasco, 

Newewll's fue perdiendo el esquema 
inicial, se atrasó Gallego y Berta, dán- 
dole más espacio para que se despla- 
zara el equipo de Unica, 


Newell's solamente pudo armarse 


cuando se hizo de la pelota Alfaro el 
único hombre que trató de 
su equipo. 


EN TERCERA, BOCA ES 


armar £ 


¡GOL DE UNION! Se disputaba el 
minuto 36, cuando obstruye Larroza 2 
Giachello, sancionó la pena el árbitro, 
Jugada de pizarrón de Un'ón, tres hom- 
bres frente al balón, Ali, Telch y Botta- 
niz, amaga el remate Ali, se va por 
izquierda, Telch habilitó a Ribecca es- 
te para Alí que remató pegando el mis- 
mo en el poste derecho cuando estaba 
vencido el golero, el rebote lo toma 
Arroyo y primero local, 

Justo triunfo parcial, qué premió al 
que tuvo mayor fundamento futbolístico, 


+ SEGUNDO TIEMPO 
No varió la fisonomía de los prime- 


11] 


UNION 
N. O. BOYS (0) 


UNIO: Biassuto; Mazzoní, Bottaniz, 
López, Telch, Merlo, Arroyo, Rosset- 
ti, Giachello, Ribecca y Alí. A.S.: 
Pumpido. D.T.: Volken, S.C.: Alber- 
to, Centurión, Sthelik y Moreno. 

NEWELL'S; Carrasco; Jara, Sperandio, 
Roux Larroza, Berta, Aguerópolis, 
Montes, Gallego, Sánchez, Alfaro y 
Robles, A.S.: Civarelli. D.T.: Coronel, 
S.C.; Demagistri, Pulleri, Barrera y 
Cortés. 

Gol en el primer tiempo: 36m. Arro- 
yo (U). 

Cambios: Moreno y Centurión por Gíia- 
chello y Rosetti (U), Cortes y Barre- 
ra nor Montes y Sánchez 'N). 

Arbitro: Veiró, Cancha; 

Recaudación: $ 11.681.700, 


Unión, 


ros 25m. de la segunda etapa. Conti- 
nuó el dueño de casa siendo el equipo 
que dominó el medio campo, creando si- 
tuaciones de riesgo por medio de sus 
punteros, sobresaliendo el trabajo de su 
número Once Alí, que prácticamente no 
pudo ser “parado” por el marcador Roux 
Larroza, 


En algunas instancias el equipo visi- 
tante tuvo que apelar al juego brusco, 
debido a su impotencia, 

Alfaro trató de ordenar a su equipo, 
pero no pudo lograrlo, siendo muy len- 
to el desplazamiento de los jugadores 
visitantes, 

En estos primeros 25 minutos se pudo 
contabilizar, la primera jugada peligro. 
sa, en el partido para la valla defendida 
por Blasutto, escapada de Sánchez que 
habilitó en la media luna a su compa- 
ñero Alfaro y cuando se encontró 
solo frente a Blasutto, trató de colocar 
el balón, sobre el golero conteniéndo- 
la sin esfuerzo. 


En los últimos veinte minutos se pro= 
duce una “levantada” de los visitan-= 
tes, debido a que los cambios produci=- 
dos por los locales mermó su nivel de 
juego, la fuerza de los visitantes en 
los últimos minutos no le sirvió para 
llegar al empate. Justo triunfo de 
Unión, por lv realizado durante los 
noventa minutos. Párrafo aparte para 
la floja actuación del señor Veiró, que 
permitió ex Juego fuerte de la visita. 
4 ESTUVO REUTEMANN 

Al comenzar este partido ingresó a 
la cancha el piloto santafesino Carlos 
Reutemann, que fue ovacionado por el 
numeroso público presente y saludado 
por ambos conjuntos, 


"DUEÑO” DEL 


Newell's se clasificó esta tarde virtual campeón de ter- 
cera división al cederle los puntos Unión de Santa Fe. 
Boca Juniors, por su parte, logró en el clásico de la 
jornada superar a River Plate por 3 a 1 y Sigue firme 
en el segundo puesto. Rosario Central, al superar a 
Colón por 3 a 0, pasó ahora al tercer lugar. 


RIVER 1 BOCA 3 

RIVER: Pope; Giudice, Romero, Ortiz, González, Ana, Vi- 
lla, Rivoira, Ibarra, Dalarraga y Prestani. A.S.: Fe- 
rrero. D.T.: Yacono. 

BOCA: López; Musladini, Verón, Márquez, Bay, Frances- 
chini, Domínguez, Quirós, Scatolaro, Fabrizio y Ca- 
rrazana. A.S.: Brizuela, D.T.: Román, 

Arbitro: N. Gatti, 

Goles en el segundo tiempo: 10m Verón (B), de penal; 1ím 
Carrazana (B); 28m Dalarraga (R); 43m Carrazana (B). 


SAN LORENZO 0 ARGENTINOS JRS. 2 

SAN LORENZO: Mendoza; H. Rodríguez, López, Chau- 
berguer, Cristofanelli, Bandini, Mozarin. O. Rodriguez, 
Rizzi, Insúa y Barufaldi, D. Romero, 

ARGENTINOS JUNIORS: Hu 'Trostano, Cornello, Fus 
sani, Pemboniz, Zarza, Tacopetti, Castro, Paterno, Riz- 
zo y Sótola. D.T.; Vineto. 

Arbitro: Crespi 

Gol en primer tiempo: 15m Paterno (AJ), 

Gol en segundo tiempo: 5m Castro (AJ), 

Incidencia: A los 18m del segundo tiempo O, Rodríguez 
(SL) desvió un penal, 


"LAS POSICIONES 


EQUIPOS J. G. E. P. Gf. Gc. 
NEWELL'S 

BOCA JUNIORS .. 

"ROSARIO CENTRAL 

UNION DE SANTA FE . 

ESTUDIANTES (LP) . 

GIMNASIA (LP) 

HURACAN 

BANFIELD 5 

COLON DE SANTA FE 

SAN LORENZO - 

INDEPENDIENTE 
RIVER PLATE .. 
ATLANTA 
QUILMES ..... ; 
ARGENTINOS JUNIORS ,... 
VELEZ SARSFIELD 
CHACARITA JUNIORS 
PLATENSE s00...... 
RACING ; e 
ESTUDIANTES (BA) 

ALL BOYS .......... 


CLASICO 


SE HURACAN 1 

Devirgilio; Vilarino, Ojeda, L. Lópe Niro, 

ssina, Deniaa, Pizcovich, Alonso, Colijuiri y Ulrich. 
A.S.: Caviglia, D.T.;: Topini. 

HURACAN: Jurkevicius; Waoe, Felipe, Batista, García, Pa- 
lermo, Milone, Simma, Ramallo, Loriente y Calvanesse, 
A.S.: Banghela. D,T.: Maure, 

Arbitro: J. C. López, 

Goles en el segundo tiempo: 8m Milone (H); 29m- y 
Alonso. (P), 

Cambio: En el segundo tiempo ingresó Magnani por Ra- 


mallo (H). 

ROSARIO CENTRAL 3 COLON 0 

R. CENTRAL: Zelada; Foresi, Magistral, Ghielmetti, Gai- 
ta, Ojeda, Goñúzález, Gadea, Castro, Raschetti y Go- 
mez. D.T.: A. Poy, 

COLON: Erni; Mariani Mantaras, Artigue, Ojeda, Car- 
mona, Russo, Báez, Ortiz, Pasculi y Bataglier. D.T.1 
Cheves, 

Arbitro: D. Vigil. 

Gol en eprimer tiempo: l5m Raschetti (RC). 

Goles en el segundo tiempo: 17m Gómez y 41m Castro (RC). 

Cambios: Werner y Sanchez por Mariani y Carmona (C). 

BANFIELD 0 INDEPENDIENTE 1 

BANFIELD: Gianturco; Barreiro, Esner, Lucero, Jara, Ge- 
ly, Belmonte, Moreira, Echezuri, Pereiro y 

Solitlo, D.T.: Masalis, 

INDEPENDIENTE: Ruigante; Angeletti, Spinelli, 
Kcoseion, Ragonesse, Arrieta, Petrucci, Ruiz, 
y Britez. A.S.: Di Diego. D.T.: Santiago, 

Arbitro: Tenenbaum. 

Gol en el primer tiempo: 10m López (D. 

Cambios: En el segundo tiempo; Ollos y Bocassino por 
Echezuri y González (B),; Armendariz por Keoseian. 

I lencia: el (ST) fue expulsado Jara (B 

ALL BOYS 2 VELEZ SARSF 

E y] Viera, Mora, Bonavoluntá, Balca, Zá- 
cca, Care, Sayago y Fernández, A.S. 
Castilio, ge Rilo 
VELEZ SARSFIELD: Antoun; Bianculli, Bertolé, Díaz, Bár- 
cer Noblea, García, Aloy, Espósito, Moreno y Zapata, 
Ferrari. D.T.: Cielinsky. 
primer tiempo: 25m. Peracca (AB), 32m. Zapata (VS) 
segundo tiempo: 5m. Espósito (VS); 27m. Cl 

CHACARITA 1 ESTUDIANTES (LP) 0 

CHACARITA: Lizande; andoval, Maletti, Puceta, 
Alarcór rigue: Abate y Ray- 


37m 


Gómez, 
López 


Luna, 
Cu- 


Auricón, 
Cuplalí, Freire, . Núñez y 

rrieri S.: De 
Arbitro: González 
Gol en el segundo tiempo: 3%m Rodríguez (CH), 


+ OTROS RESULTADOS 


Unión (PP) 
E tud! 


el vie 


Luca. 


(GP); Gimnasia y Esgrima (LP) 
Racing 1, Atlanta 3 (ju- 


New 
es (BA) (PP); 


UNION VIENE CON TO 


Triunfo y se Acerca a los Cerveceros 


Xx) 
INDEPENDIENTE 
RACING .... 


... 6 19 
(x) Jugarán su partido mañana a las 21 13 horas, 


LOS GOLEADORES 
MARADONA (Arg.) 20 , Alonso (River) .... 
Outes (Independiente) 19 | Delgado (Chacarita) . 
Avallay (Racing) Atondo (Allanta) 
Andreucci (Quilmes) Gottardi (ELP) .. 
Fortunato (ELP) .... Marchetti (River) .., 


LA PROXIMA FECHA 


39* Jornada y 18? de las Revanchas 
(A jugarse el próximo miércoles) 
ATLANTA (2) - RIVER (2) 
ESTUDIANTES (BA) (2) - RACING (5) 
NEWELL'S (3) - GIMNASIA (1) 
VELEZ (0) - UNION (0) 
ARGENTINOS (1) - ALL BOYS (1) 
COLON (1) - SAN LORENZO (2) 


ESTUDIANTES (LP) (1) CENTRAL (1) 
INDEPENDIENTE (2) - CHACARITA (3) 
HURACAN (0) - BANFIELD (0) 
QUILMES (1) - PLATENSE (1) 
Libre: BOCA 


ndependiente 
Estudiantes L.P. 


RAFAELA, 15 (De nuestro 
00! ponsal). — La intensa 
luvía que cayó sobre esta 
ciudad obligó a 1 autorl- 
dades organizadoras a Sus- 
pender la disputa de Jas clá- 
sicas Millas, 

La mencionada competen- 

nzar ribe- 


Cabe agregar que 

rd del circuito perma- 

N en manos de Carlos 
Alberto Pairerti, que en la 
edición realizada en 1968 re- 
corrió el óvalo de 4624 me- 


4 SIN T.C. 
OLAVARRIA 15 (De nues* 
por la ca- tro corresponsal). El frente 
riptos, ent de lluvía que abarcó gram 
nes estaban Luís parte de la provin: de Bue- 
ma, Mauricio García nos Aires obligó a la Sus- 
Omar del Río, Jorge Barus- pensión de la jornada de C, 
cotti, Jorg Bianchi y el que estaba pre ramda con 
siempre nte Ramón Re- dos series de 6 '0s y UNA 
quejo, La jornada se iba a finala 12, a disputa se en el 
campletes además con la — circuito “Luclano Fortabat! s 
disputa de una competencia de 17.450 metros de exten: 

de Fórmula 2, Mecánica A'- sión. 


Página 16 


FIN A UNA DOBLE 


Nuevamente las dobles 
“coparon” el programa de la 
fecha en el Argentino. Cinro 
estuvieron en juego v la pri- 
mera se formó con los triun- 
fos de Preciosa Bluff y Pi- 
renaica, redondeando un 
sport de $ 29,572. El primer 
placé con Sweet Girl, $ 19.487 
y el segundo con Ladv Lady, 
$ 27.837. Asuí como se repa”- 
tieron los vales en las dos 
etapas de la jusada 


1% CARRERA 
(Comenzó 1% apuesta doble) 
Pp. Blutf 20.111 
HE Blue ... 54.930 
Replicante 3.245 
Deed .. 4.037 
Barsa TO E ceci 
Total de vales: 12.023, 
Valor del enganche: $ 22 150. |. 
22 CARRERA 


(Finalizó 1% apuesta doble) 
Victoria HI! - 25 86.107 | 
47 461.680 | + 
112 193,741 | * 
138 29.572 
27 803.665 | — $ 
126 172.214 bi 
297 73.060 | 390 
180 120.550 | Y 


. z E E E E y . > : E E 
Total de vales: 1.779. a A e ms y rd a 
| Dividendos: A ganador: $ 29.572. | FINAL DE BANDERA VERDE. A: a 


Primer placé: $ 49.487. Segundo z eruzaron el disco Ederra, por los palos, y Plissetskaia, a su costado, en la cuarta carreza de esta tarde 
placé: 27.837. en el Argentino, El photochart dio una pequeña ventaja a favor de la de Pablo Sahagián. Tercera quedó Flavia y cuarta Patri Cua, 


Manara | Se Jue? Desde el Vamos y no Pudieron Pararla 


La inestabilidad del tiempo le restó brillo a la reunión de la fecha en el hipódromo Argentino, que tuvo dos 7 
| MAÑANA: TOMBOLA - 20 PREMIOS, A LAS 15 HS. 


LA CIZANA ESTA VEZ 


motivos especiales. Uno, y sin lugar a dudas el más importante, el hecho de festejarse el Día de la Madre, Y 7 
el segundo, por tener carácter de homenaje por cumpli rse un nuevo aniversario de la creación de la Lotería de 


Atrasados a la grande Demorados a los premios Beneficencia Nacional y Casinos, Tras los triunfos de Pr eciosa Bluff y Pirenaica, en la primera doble, se impuso 1 
Emióna: Deecena Unidad en seguida La Cizaña, que salió de las gateras como un balazo. De punta a punta la hija de Gulf Weed se ade= A 
! 8 1 o 73 56 35 lantó por dos y medio cuerpos a La Callas y repartió a ganador $ 2.375, Tercera, My Lovely. A 
Ñ 28 s, 19 s, 28 s. 19 s. 18 s, 13 s. 1 Carrera Premio ALL WISE 2200 Metros peta a doble con una victoria de trámite es- 
' Dos Lia E PISTA NORMAL pectacular. Puesto el lote en marcha salió a beber los vientos 
! Y FAVORITOS: Tres cifras atrasadas (Comenzó la 1%' apuesta doble) An a Betulia de la favorita. Mientras tras de ésta se 
226 199 a los premios CABALLO. JOCKEY N9 Gansd. Placé Dividendo Pag Caron ¡Lady Lady, Sweet Girl y Egipcia. Con tren sostenido 
!' 942 443 A la grande Centena 1 P, BLUFF 56, P. Sahagián (1) 1618 _—- 4.415 — |! puntera dejó atrás el paso por la tranquera, munque sim 
Ra 2 Replicante 56, M. Lezcano (3) 9008 7 800 poder escapar a la persecución de Pirenaica que por el centro 
| 479 424 1 3-Desd 56) 0. Valls o UR om | de la cancha le venía pidiendo rienda a su Jinete a tiempo 
Vi ¿ja 5 a 4 Barsa 56, E. Galloso ..0.0 (5) 247 3.075 | QUS prosperaba Lady Lady. Ya a la altura de los 300 finales 
. Ai , o 5 Hawaian Blue 56, J.Ig'tegul (2) e 10.750 | 22 hija de Perugín dominó la carrera y comenzó a acumular cuere 
Ñ 7107 652 los premios A e 21049 E pos a su favor en forma impresionante acalambrando material» 
¿ E ES 07 -73 Unidad APUESTA COMBINADA 1/9: $ 3.200, mente a sus rivales, Logrando, en definitiva cruzar el disco dei) 
'| sei ps 7 1% APUESTA DOBLE: Total de vales; 12.023. Total del pozo: | ¿e”vencia con 8 cuerpos a su favor delante de Sweet Ball qué 
¡ - 5 16 591.740. Vales de la ganadora: 825. Cotización del vale: pe-| 901% tercera a Lady Lady. Todo en el buen tiempo de 56"2/8 
Ambos demorados a la grande El dato de CRONICA sos 20.111. Valer del enganche: $ 22.130, en una cancha que se iba humedeciendo poco a poco E 
No corrió: La Rambla (6), , i 
50 48 84 31 91 Ganada por 2% cpos;; la' 3% a 11 cpos.; la 4% n 2% cpos. | 3” Carrera Premio TUMULTO 2200 Metros * 


y la 5% a 5 cpos. Tiempo: 217"3/5, Cuidador: J. P. Ojeda” Caba- (Comenzó la 2% apuesta doble) . 
lleriza; Rincón del Pino, La ganadora es hija de Snow Bluff | CAaBALrTo JOCKEY N0 Ganad. Placé Dividendo Pak 


MAÑANA: QUINIELA NAC. - 20 PREMIOS - 21.30 


y Postura. Edad: 3 años, 


bat» + ¿40 o PRECIOSA BLUFF EN PRIMER TURNO 1AÑA 55, B. Contes (1)' 6058 909 2375 1450 E 
entena  Decena Unidad 93 38 08 Como haciéndose eco de su nombre materno Preciosa Bluff 7, H, C'tantino (3) 7179 341 1.350 2,0008 
o 3 5 ganó con su jockey en "postura". Ni bien abiertos los parti- ely 57, E. Jara .... (7) 14236 692 1,004 
rá 19 a as ne e ds deres, la hija de Snow Bluff salió a cortar el viento de 4 Aín Dalla 52, E. Licerl ... (9) 2573 207 5.515 
: S. 22 5 6 5, tarde que se tornaba desapacible, En su persecución se q My 57, O Dorta (00 UI BY 1.3787 
e 5 larsa, mientras metros más atrás se escalonaban Deed, Ha-| f Tomita 50, C. Gluss! - (9) TAS 81 10.595 2 
Últimas 14 gran FAVORITOS: Tres cifras atrasadas | vatom Blue y Replicante. La puntera ingresó en el opuesto |U: Tudor Inn 57, O, Zapata . (2) 553 5 26.000. 
320 451 g a los premios £6n dos cuerpos de ventaja sobre su inmediata perseguidora TOTALES ...... 41710 2658 - 
704 7 Ala grande Dita sin que más atrás cambiaran fundamentalmente las posicione LLAVE GANADORA 1/3: $ 4,775. 
cn . E Recién en la demarcación de los 1600 Barsa desplazó a la 2 ¡AFUESTA DOBLE: Total de vales; 21.552 Total del pos 
4 35 - 87 er lempo que en la tercera colocación alt $ 29.741.760. Vales de la. ganadora; 3.252. Cotización del vale: 
789 715) Decena Blue y Replicante, La carrera siguió movida hasta el entrec sos 9.151. Valor del enganche: $ 10,100 E 
) z nuevamente Prec! Bluff dominó la situsción mute el aséúlo No corrieron: Bluff R'sueña (5) y Bullit (6) 
] 856 300 A los p:emios de Deed. En plena recta,la pensionista de Juan Ojeda disparó Ganada pcr 2% cpos.: la 3% a 2 cpos.; la 4% 13 opor; 
Í 170 593 98 - 93 Unidad ion E forma fácil neutralizar la carga de Replicante que|!% 5% a le cpo. y la 6% a 3 opos. Tiempo: 2'19"1/5. Cuidador! 
| 140 142 2 8 cargó aparatosamente sobre sus posiciones, relegando al tercer 
4 2 es E 
0 Ambos demorarlos a la grande El dato de CRONICA 2 Carrera Premio RIZSG) 1200 Metros 
nora e ul (a sá 5 
' 87 38 23 54 16 CABALLO A ci a D 
di s b JOCKZ NO Ganad. Plucé Dividendo  Pag,| 
Qi MAÑANA: 3 1 PIRENAICA 56, O. D'guez (5) AN 
y : SGO. DEL ESTERO - 10 PREMIOS - 21.30 2 Sweet Girl 55, O. Pezoa .. (1) 100 — 
o Atrasados a la grande Demorados a los premios 3 Lady Lady HB, Artigas . (4) = 
Centena  Decena Unidad 83 9% 93 V. Centeno (2) =; Va jcs los econ c es ae) damente justifias 
: .» (8) — 5 d e rez straron en la reunión de la fesha en el Hi= 
6 2 2 . López, (6) S y pódrcmo Argentino. Todos con sa cabida autorización 
| 34 5 5. 3 455 46 38 5 Lezcano .. (8) Z 17 del serviio veteihar o a aa UN 
E- Liceri ...... (3) = 17.60 ssrvicio *ete:inar o, que do a conocer e> forma ofi 
Últimas 14 prandes Tres cifras atrasadas Er 1.0 tivos. Estos son los que 1o corrieron: 
* 2 TOTAL ,. 27003 1 - 
9 y PO A 0 AS IO 27003. — uzera: LA RAN y ud car 
lc 21.135 a los premios LLAVE GANADORA 2/4: $ 1,250... 3: LA RA 
2.883 Centena 1% APUESTA DOBLE: Total de vales: 1.779. Total del CUDOR REI a a 
23,482 1 ee 724, Vales de la ganadora: 7.338, Dividendo 29.572 E TODO AE 
o 005 Decena AA del primer placé: 126, Dividendo: $ 49.487. Vales del se- 
39.188 B der 112. Dividendo: $ 27.837, BLUFE A, por ovaritis, y 
39.7 just fic y a 
42.988 Unidad 50 2 3 cpos.; 1 1 2TATN, vor c'audisar de la pas 
a > cepo. Tiempo a 0 EMAN' y e 
31.036 36.431 6 A Caballer Triunvirato. La » | Dl por e auticar de "a ma- 
Ambos demorado ” 5 ne : de ndorra. Edad: 3 años y 
pe dl A ute e 5 dato de CROHICA Candidata de CRONICA 4: MOTIMBAZO, por anorexia 
y 3 23 LA PLEBI carrera: HAWAIAN BAR, por haber su 


o y 
A. 


o, 


ESTO” 


- Siempre Primero las 
Damas; 2a. Gold Sun 


'Otro brillante triunfo agregó Pariguana a su campaña al 
adjudinarse el Clásico 85* Anlversario de la Lotería de Bene- 
ficencia, Nacional y Casinos, La hija de Solazo se adelantó 
con fallidad a su compañera de techo Gold Sun que dejo 
tercero a Ladiao, cerrando el marcador fuera de carrera Ro- 
yal Master. De esta forma la defensora de La Quebrada lo- 
gró el undécimo éxito de su extraordinaria campaña. 

Bien pisados salleron los competidores y competidoras 
del clásico, asomando a los pocos metros de la largada Pa- 
riguana con leve ventaja sobre su compañera Gold Sun, 
Mientras más atrás trataba de sumarse a la lucha Royal 
Master y Ladiao por el lado interior. Al promediar la tran- 
quera las integrantes de la yunta corriaa casi en una misma 
línea a tiempo que Carlos Pezoa comenzaba a estimular a 
Royal Master que venía exigido y Ladiao poco a poco iba 
ganando terreno estimulado a fondo. Con fuertes parciales 
a pesar de las malas condiciones de la cancha Pariguana 
wolvió a prevalecer a la altura de los 400 salpicada apenas 
por la fusta de su jinete, soportando con notable solvencia 
el asedio de Gold Sun y Ladiao que tras relegar a la Ultima 
colocación a Master Royal trataba infrud:uosamente de ter- 
ciar en la porfia, 

No obstante, en los 200 finales la carrera quedaba cir- 
eunscripta a la yunta de La Quebrada, altura en que Pa- 
riguana comenzó a doblegar sin mucho esfuerzo a Gold 
Sun cuando Ladiao iba perdiendo contacto con las de ade- 
lante, quedando la nota ingrata a cargo de Royal Master 
que perdía terreno en forma impresionante, 

De esta forma la carrera fue perdiendo emoción ante 
la superioridau de la yunta y especialmente de la gana- 
dora, que se impuso en definitiva por tres cuartos de cuer- 
po a su compañera, que a la vez dejó tercero a Ladiao. 


DE “PU 


J. P. Ojeda, Caballeriza: Pachanela,-La ganadora es hija de Gulf 
Weed y Las Cañas, Edad; 4 años, 


RESUCITO LA CIZANA 


Después de largo tiempo La Cizaña logró un meritorlo triunfo 
en el Premio Tumulto. Ni bien ablertos los partidores, la hija 
de Gulf Weed se adueñó del comando del lote seguida por Tamita 
y My Lovely que se alternaron en la segunda colocación. Da 
Jando más atrás a Charming Mary y Ain Dalla, La dirlgida 
por Ricardo Cervantes tomó vuelo en el opuesto sacando ..es 
cuerpos de luz a Tamita cerca de la cual continuaba My Lovely. 
De esta forma las competidoras ingresaron en el codo final sín 
que la puntera diera signos de fatiga y hollaron el derecho don- 
de La Callas y My Lovely fueron en busca de la puntera que 
merced a sus reservas logró ponerse fuera del alcance de sus 
rivales y arribar al disco de sentencia con dos y medio cuerpos 
A su favor, Segunda quedó La Callas ocupando la tercera colo- 
cación My Lovely que cedió en los últimos tramos de la cairera 


de Carrera Premio CIMARRON 1000 Metros 
PISTA PESADA 

(Finalizó la 2* apuesta doble) 

CABALLO JOCKEY N9 Gansd. Piacé 

1 EDERRA 56, P. Sahaglán . (1) 1958 

2 Plissetskala 56, N, Me'tero (4) 16913 


Dividendo P 


E 
COMO BOTAFOGO. Así se impuso Pirenaica en la 


cracks, Por ocho cuerpos superó a Sweet Girl, que se 


LA CIZAÑA, MUY BARRERA. Mostrándose eximia bar: € 
A de demo, ur dus y medio cuerpos se adelanto 


1 


U. Berenguela 56, JValdivieso 


del 


dlacé: 


Congreve, 


seg un 
pierde 


rónica 


na 


NUMERO F 


EN 


ci 


dí 


LA RECTA 


de X NA 
u UESIO” En rALERMO. Pariguana ganó, como se esperaba, el 
clásico Palermo. No fue una “lotería” su triunfo sobre Gold Sun. Ganó por mejor. 


LA 2” DOBLE FUE 
CON EL NUMERO 1 


Se dio juego de “uno” en 
la segunda doble del Argen= 
tino, La Cizaña y Ederra, 
que la integraron cruzaron el 
disco con el mismo número 
en el mandil, asegurando un 
beneficio de $ 90.358, es decir 
más de cuatro “palos” por 
vale. El primer placé con 
Plissetskaia fue de $ 5.131 


32 CARRERA 
(Comenzó la 2% apuesta doble) 
La Cizaña ....... 3252 -9.151 
T. Ann se 32 82.197 
Las Callas 1 
b 101.852 
4.081 
5.826 
19.953 


4% CARRERÁ 

(Finalizó 2% apuesta doble) 
Ederra 418 90,358 
N, Rosada 19 2.273.218 
PUSSY ooo... 202.236.607 
Plissetskala 2405 — 17.958 
Berenguela 194 222.634 
Mi Dueña 710 56.092 
571 75.640 
1686 25.617 
40 1.118.303 
1330 * 32.474 
323 133.713 


Lady . 
Liebling 
Patricuá . .. 
Total de vales: 7,836 
Dividendos: A ganador: $ 90.358, 
Primer placé: $ 5.131, Segundo 
placé: 3.660. 


TA A PUNTA” 


Flavia 56, J. Martino ...... 

Patri Cuá 56, H, Galeppi . (12) 
Anayec 36, C. Pezoa (mM 
The City Lady 54, J,Abregú (10) 
Mi Dueña 56, J. Torres ... (6) 
Lieblíng 56, A. de Arriba .. (11) 
N. Rosada 56, H. Artigas . (2) 
Fussy 52, R. Ausili .. (0) 
(5) 


(8) 


TOTAL ocoorooomm.o» 
LLAVE GANADORA 1/4 
2% APUESTA DOBLE: 
47 
2.405, Dividendo: 
ndo: $ 3.660, 

(9). 


primer placé: 
1.686. Div 
No corrió; Trapalona 
Ganada por la cab. la 3% a 

cpos. y la 6% a % cpo. 


0). Tiempo: 58"2/3. Culdador: 


EDERRA 


Solo le 


y 
sal Je 


de 


en 


Total de vales: 
$ 61.652.380, Vales de la ganadora 


16 


8, 
$ 5.131 


cpo.; 
(Bandera 
D. M 


7.836. 
Dividendo: 
Vales del 


la 4e 
verde para 
(>)! 
La ganadora es hija de Ecuánime y Vigny. Edad: 3 años 


¡UAPEO PARA GANAR 


bastaron dos presentacones a Ederra pora salir 


673 


2. 


Total del pozo: 
$ 90.358, Vales 
segundo 


a 2 0pos.; la 
el 19 


eda. Caballeriza: 


de 


AAA 


a de esta tarde en el Argentino, como los 


foto, Se mostró esta vez muy superior, 


La Cizaña se adjudicó fácilmente la tercera carre- 


quedando tercera, n 


My Lovely. 


perdedora, Y lo hizo en forma guapa, como para creerla capaz 
de repetir el plato fuerte en la próxima, Por la cabeza postergó 
a Plissetskaia, que se rindió en pista pesada, Salieron en una 
línea de los partidores todas las competidoras. Pero en seguida 
se destacó Ederra, con leve diferencia sobre Plissetskala, cerca de 
la cual iban Liebling, Flavia, Berenguela, Fussy y las restantes 
agrupadas. En esa forma siguieron descontando la primera parte 
de la lucha y al pasar por los 400 se defendía la puntera Ederra, 
asediada por la de Nicolás Mezzotero, que le presentó lucha, Am= 
bas a rigor de látigo fueron descontando la última parte de la 
carrera, para trasponer el disco casi en una línea. Hubo ban- 
dera verde para determinar diferencias y el '“Photochart” dío 
ganadora u Ederra por la cabeza, Tercera quedó Flavia, a un 
cuerpo y medio, cuarta Patri Cuá, mientras Liebling llegaba 
fuera del marcador, 


5* Carr. — Pr. Cl. 859 ANIV. LOT. BENEF. NAC. Y CAS. 


CABALLO JOCKEY N9 Ganad. Placé 


1000 Mts, 


Dividendo Pag, 


Zapata (3) 
Centeno (4) 
ati 1) 
Pezoa . (2) 


1(PARIG 
2(Gold 

3 Ladiao 

4 R. Master 


TOTAL A .... 
APUESTA COMBINADA 3/1: $ 1 


cpo. 
Cuida Arana, 


el 30 a 1 opo.; el 49 a 10 epos 

EN Oaballeriza; La Quebrada. 

dora es hija de Solazo y Parigina. Edad: 4 años. 
Candidata de CRONICA 


Premio LIGERON 
'omenzó la 3% apuesta doble) 
JOCKEY V 3 Pl 


Tiempo: 
La gana- 


1600 Metros 


Dividendo 


5 Carrera 
CABALLO 


(EL INSP'TOR 53%, Y 

2 Linaje 53! M. Escaglles . 
3 Nice Smile 52, J. Fig 

4 Quirquincho R.O'ntes 
3 Paso Flores 57, P. Pmierl 
6 Raigal 57, J, Martino 
U.(F, Scot 50%, M 


Lezcano +. 


TOTALES 

LLAVE GANADOR?/ 

34 APUESTA DOBLE: Total de 
3 46.856.520. Vales del ganador; 5.7 
Valor del enganche; $ 8.950, 

Corrieron todos, 

Ganada por 113 
39 a 1 cpo. y el 6% a 11 opos, 
Bianchi. Caballeriza: Los Carlos. 
y Hermia. Edad: 3 años, 


3610 


ales: 33.954, 
Cotización del vale 


Total del pozo; 
$ 8.118, 


el 40 
135"1/5, 
es hijo 


1% cpo.; 
Tiempo: 
El ganador 


a 5 cpos.; el 
Cuidador; J. 
de Perugín 


cpo,; el 39 a 


(CONTINUA EN LA PAGINA 19) 


PRODUCTOS S:P:Ciush: 


OCTUBRE — 16 HORAS 


La Irenita 39 - Maryland 2% - El Alto - 
El Sauce, 

Las Ortigas 49 - Catriel 29 - El Rancho 20 
Diciembre, 

Rincón del Pino 39 - Trinidad - Del 
- Santa Escolástica - Gueleila - 8 de 
Carmen - Santa Búrbara - El Caldén - 
Malula, 

Comalal 39 - Don Santiago 3 
- Gure Belcha - Don Hecto 
Oro, 

El Pelado 32 - El Mala 
ján - Mariela y Andrea - 
Yapeyú 


2 Adolfo Bullrich y Cia. Lido. S.A. 


Lunes 


Martes 
20 


Miércoles 


Huelchafe 
-Globo de 


Jueves 


e - Rancho Lu- 
Albaicín - 


Viernes 


Página 


IOURSEL 


F SE IMPUST 


Se Adjudicó el Clásico Jockey Club de Rosario; 2a. Fue Pura India 


Se est. 1! 
brillo a a 
adelani 


Y Carrera Premio LA FEONA 1000 Metros 
En esta enrreca comenzó la primera apuesta doble 
CABALLO JOCKEY N0 Giúnad, Placé Dividendo 


1 LA MHADA 54, R. A, F'ez (10) 
2 Pinzza Pía 53, C. R'mirea 
3 Cheetah 56, J, Maciel ,.. 
4 M. Graclas 56, R, Ferreyra 
5 La Cumplida 53, J. Pizarro 
6 A, Segunda 52, V. Aguirre 
T Cunata 54, S. Mámoll .. 
8 Blelle 52, O. Sosa 
9 M. Pretty 52, J. Benítez 
10 Vilimbril 56, J. -Repiso ... 
1 Klss Kiss 52, R, B'cuore . 
14 O, de Oro 56, A. D'Aponte 
U, Lasana 52, O. Míguez 
TOTALES .. 

LLAVE GANADORA 2-4, 

COMENZO PRIMERA APUESTA DOBLE. Tota] de vales: 6891. 
Total del pozo: $ 9.647.400, Vales de la ganadora: 1179. Cotización 
del vale; $ 8.180. Valor del enganche: $ 9,000. 

No corrió: Sweet Girl (5). 

Gunada por 3 cps. la 3% a 1 1/2 cpo,, la 4% a 1/2 cpo., la 5% a 
1/2 cab, y la 6% a 3/4 cpo, (Bandera verde para el 4% puesto), 
“Fiempo; 1125, Cuidador: J, Corte, Omballeriza: Los Veteranos, 
La ganadora es hija de Cimarrón y Machada. Edad: 3 años. 

Candidata de CRONICA 
1100 Metros 


2 Carrera Premio PERFORMANCE 


En esta carrera finalizó la primera apuesta doble 
CABALLO JOCKEY N9 Ganad. Placé Dividendo 
(3) 
(8) 


Pag. 


7615 860 


Pag. 


7510 
9225 


490 800 
710 


330 
290 


1 SABEDORA 55%, 
2 Alice 51 


MATAOJO TRIU 


C. Vega 
A. Glann'no 


E 


NFO 


ii . La tarde g:is, con amenaza de lluvia, restó 

y segunda de las reuniones pro- gramadas para este fin de semana. E a E 

Lzando en el pe ones ERE se disputó el clásico Jockey Club de Rosario, que fue ganado por Yourself. La hija de Con Brio se 

S da taco por el pescuezo, a Pura India, quedando tercera a varios cuerpos Lackawann, que no respondió a lo mucho que se esperaba de ella, 
As Ss a , g , 


13 Lantillante 53, R. Díaz 
14 Full Bank 57, S. Crlado . 
U. Avenger 57, C. M'negro . 


(8) 
(5) 
(2) 


5515 
11030 
1710 


1175 
175 
270 


2355 
6320 
10465 
3795 
2605 
765 
400 


TOTALES 43440 


LLAVE GANADORA 2-5, $ 1.750. 

FINALIZO APUESTA DOBLE. Vales de enganche: 1545. Nuevo 
pozo: $ 19.368.300. Total de vales: 2722, Vales de la ganadora: 516. 
Dividendo: $ 26.270, Vales primer placé: 713, Dividendo: $ 5.430. 
Vales segundo placé: 173, Dividendo: $ 11.190. 

No corrió: La Malenga (9). 

Ganada por 3|4 cpo,, la 3% a 1 1/2 cpo,, la 4% a 2 cps,, la 5% a 
1 cpo. y la 6% a 1/2 cpo. Tiempo: 1'7"1/5. Cuidador: T. Ibarra. 
Caballeriza: Elsa Carolina. La ganadora es hija de Sheet Anchor 
y Melanea, Edad: 5 años, 

1600 Metros 


3 Carrera Premio TWILIGHT TEARS 


En esta carrera comenzó la segunda apuesta doble 
CABALLO JOCKEY N9 Ganad. Placé Dividendo 


1 AMBICIONANTE 57, Maole] (14) 
2 Doretito 57, H. Nis 

3 Pequenot 541%, J, Borda . 

4 Abrego 54, E. Olguín .. 

5 Repampa 55, J, M. F'dez (11) 
6 El Voluntario 57, J. Alvis (7) 
7 Ero Beam 53, N. B'nuevo . (18) 
3 Princecar 54, J, Gallardo . (6) 
95. Chief 57, R. Ruttí ... (13) 
10 Mauricio 5315,-C. Vega (1) 
1 Zatome 55, G. Sabía (9) 
12 Tu Temor 


3 Miss Light 51 
4 Moción 52, R. A. F'dez 

5 Globosa 51, V. Aguirre .. 
6 Bon Vit 58, A. Valenti . 
7 Upata 561, J. Maclel .. 
8 Figurina 50, B. González 
U.Chicona 51%, C. Sosa . 


R. Ricoy . (6) 
. (10) 
(mm 
(Mm) 
15) 
(4) 
(2) 


TOTALES 105560 


LLAVE GANADORA 5-5, $ 15.540. 

COMENZO SEGUNDA APUESTA DOBLE. Tota] de yales; 
Total del pozo: $-16,990.400. Vales del ganador: 381. Cot 
del vale: $ 7,140, Valor del enganche: $ 7.850. 

No corrleron; Bri-Deo (10), Beto Mio (12) y Panpin 

Ganada por 11 cps,, el 30 a 314 cpo,, el 49 a 1 cepo, 
epo. y el 6% a 1/2 cpo. (Bandera verde para el 67 puesto). 
141"4/5, Cuidador: A, L. Barneche, Caballeriza: Ganana. El 
dor es hijo de Practicante y Ambari, Edad: 4 años, 

Candidato de CRONICA 


4 Carrera Premio COMENTADA 1000 


En esta carrera finalizó la segunda apuesta doble 
CABALLO JOCKEY N0% Ganad, Placé Dividendo 


1 FRANCACHONA 53, Ricoy (6) 
2 1 Pretty 56, L, Bazán .. (3) 
3 1, Mataca 5312, A. Ramos (0) 
4 La Trinite 53, N. B'nuevo (4) 
5 Varlety 52%, H. Correa .. (10) 
6 Exalter 56, J, Maciel .... (15) 
7 Miss Pepu 56, B, Aguilar , (7) 
8 Doña Mita 52, J, Leske . (2) 
9 Teherana 52, R, Latorre . (11) 
10 Black Jos 52, G, Retorto , (14) 
11H. Stella 53, J. Pizarro . (5) 
12 Tal Vez 56, M, Sandoval (8) 
U. La Marcelita 53, J, M'silla (1) 


15450 


(16), 
a 


17725 


330 
6520 
350 
310 


800 


Sr 


SocsodubdS 


| TOTALES o....... 74015 


LLAVE GANADORA 1-2, 5 1.2%. 
FINALIZO LA SEGUNDA APUESTA DOBLE, Vales de e 
2810, Nuevo pozo: $ 32.980.850. Total de vales: 5291. Vales de la 


ganadora 969. Dividendo: 
dendo; $ 6,440. Vales segundo placé: 488, Dividendo: $ 6.750, 5 


No corrieron; Con Brújula (12) y Tola (13), 2 


ES 


$ 23.820. Vales primer placé: 1024. Divi= — 


En pista ..U..€ua ¿€ 1 .JM= 
plió la reunión de la fecha 
en el hipóromo Indepen- 
dencia, de Rosario. Y una 
de las pruebas más impor- 
tantes, el p.emio Vienalegre 
fue ganado por Mataojo, 
que se adelantó por 3 cuer= 
pos a Albatro. Aquí lo pri- 
meros resultados: 

(Pista húmeda) 
1* CARRERA - 1.400 metros 
1* China Town 57 Ss 950 
Z'Bisiesta 55 
3% Johana 57 
4* Horaria 57 


Corrieroa todas. Llave 3-6, 
$ 2.550. Ganada por 2 
Cps, y 2% cps. Tiempo: 1'29". 
Jockey: E. R. Bortulé. Cuida- 

dor: O, Kaloermatter, 

2* CARRERA - 1.200 metros 
1* Belladona 53 $ 4,550 
2 Valgarina 53 


SERE 55 
MESA" 
a las 13,0 horas; 
19% 


MINIMA: 14% a las 7.20 hs. 
Humedad: 55 %. Presión: 
757.8. 


MAXIMA, 


3" Me Citó 56 
4* Tendergirl 56 

Corrieron todas. Llave 2-5, 
$ 21.800. Ganada por 1 cpo. 
y 3 cpos. Tiempo: 1'13"4/5, 
Jockey: J, A. Agúero, Cuida- 
dor: R. Serra. Apuesta do- 
ble: A ganador $ 38.400. Pri- 
mer placé $ 12.900 y segundo 
placé $ 1.100. 


3* CARRERA - 1.200 metros 
1% Glacis 55 $ 1.350 
2 Bully Nuestro 52 
3" Neptuno $55 
49 Leoncio 55 

Corrieron todos, Llave 3-5, 
$ 4.500. Ganada por 2% cps. 
y % cbza. Tiempo: 113”. 
Jockey: E. R. Castaño, Cui= 
dador: S. D, Acosta 


4* CARRERA - 1.400 metros 
1* Desagravio 53 $ 1.150 
2% Dan the Lover 56 

3? Siclopuci 56 

49 Foister 56 


Corrieron todos, Llave 3-6, 
$ 1.600. Gamads, por 4 cps. y 
2 cps, Tiempo: 1'26”. Jockey: 
J, C., Valdez. Cuidador: L. 
Fuentes, Apuesta doble: A 
ganador $ 10.000 y a placé 
S 3,850. 


5% CARRERA - 1.200 metros 
1 Mataojo 51 $ 900 


EL MARTES SE CUMPLIRAN 5 AÑOS 
DE LA TRAGICA MUERTE DE LEMA 


El martes próximo se cumplirá el quínto Aniversario 
de la trágica muerte del cuidador Sergio Lema, uno de 
los profesionales mág capacitados de nuestro medio, c0= 
rrecto y muy querido por todos, Su desaparición conmovió 


a todos en su momen o, 


por la forma absurda en que se 


2% Albatro 57 
3% El Rajá 57 
49 Pempinazo 55 

No corrió: To bar (1). Lla- 
ve 3-4, $ 1.350. Ganada por 
3 cps. y % cpo. Tiempo; 114” 
4/5. Jockey: F. E. Maldonado, 
Cuidador: E, W. Guise. 
6* CARRERA - 1.200 metros 
1% Manda Quick 54 $ 3,000 


o 
o 


1/2 pzo. y 1 


2 Cassie 50 Tiempo: 12 


3? Embalurdada 57 
49 La Corte 54 

No corrieron: Hay Duque- 
sa (4) y Contreritas (7). Lla- 


ve ganadora 4-4, $ 3.60). Ga- CABALLO 


Ganada por 6 cps., la 34 a 1/2 pzo, la 4% a 1/2 copo, la 5% 
6% a 1/2 pzo, (Bandera verde para el 3er, 
4i5, La ganadora es hija de Parisien y Fisura, 3 años 


5* Carrera Premio Clásico JOCKEY CLUB DE ROSARIO 1200 Metros 


puesto). 


PISTA HUMEDA 


JOCKEY NO Ganad. Placé Dividendo Pug. 


nada por 4 cps. y el pzo. 
Tiempo: 1'12"4/5, Jockey: M. 
J. Palacios. Cuidador: A. Pa- 
lacios; Doble: $ 18,650 y 2,350. 


1 YOURSELF 56, J, Araya 
2 Pura India 56, J. Maciel 
3 Lackawanna 56, J. Fajardo 
4 Migaja 56, S. Criado .. 


(5) 
(3) 
(0) 
(6) 


960 
615 
1445 
B25 


370 320 


390 


produjo su alevoso asesinato, perdiendo el turf g un in- 
cansable y talentoso preparador, En la fecha señalada, 
será recordada su memoria, Sus familiares, colegas y ami- 
Bos le rendirén un homenaje en la tumba donde descan- 
San sus restos. El acto de referencia se llevará a cabo en 
el cementerio ae San Isidro, a las 16.30, oficiándose un res- 


MUY AGRANDADA., Preciosa Bluff corre con el triunfo asegurado a pocos metros del disco, en la primera ca- 
rrera del Argentino, seguida por Replicante, que la escoltó en definitiva a dos y medio cuerpos, Tercera, Deed. . 


DE ONCE EMBOCAMOS NUEVE Y VARIAS DOBLES 


Ya no es ninsún secreto el éxito de 
Nuestros aciertos, No pasa reunión sín que 
los ¿avciitos que ofrecemos para las ca 
rreras del Argentino, no ganen en su ma 
yotfa, o por lo menos en un 5)",, que « 
mucho embocar, en un hipódremo de las 
cuvacterísticas del máximo. Nuestra inf 
mación sigue marcando rumbos y 
do t dos los records, Somos 
duda, lcs que más acertam 
tengamo. la “bola de cristal" 
suerte s- 

a 


superan 
n ningun: 
No porque 
ni porque la 


inrlize a nuestro favo?” Solo Again que triunfaron con buenns sports 


También hicimos capote en las dobles, con 
la “extra” inclusive, que aportó a ganador 
nada menos que $ 22.299, es decir, más 
de 2 “palos”, desquitando por un lado u 
Acrecentando las ganancias, por el otro, 
de quienes siguieron confiando en nues- 
tra información. 

La tarde exitosa la iniciamos con la 
serie de impactos de la primera a la sexta, 
por intermedio de Muchachito, Bliss, La 
Lógica, Marchande, Braseante y Teco. 
Luego vinieron como por un tubo Preston 


Ball, Merry Sec y Now Again, éste con un 
sport de $ 1.600 en la prueba final, para 
no dejar dudas S 

Además, señalamos la primera doble, 
($ 7.460), la segunda, ($ 6.460) y la doble 
extra, con un dividendo superior a los 2 
millones. Y para que el lector tenga ba 
idea de que fuimos ayer, los que más ga- 
nado:es dimos éstos son los resultados de 
la prensa en general: CRONICA 9; “Cla- 
Tin 8; “La Razón 6; Palermo Rosa 7; 
“Diario Popular” 7 y Palermo Blandi 7 


s casos de Bliss y Now 


pe E 


- 3 REPLICANTE L PRES 


“s PIRENALS A 4 E SETS ay 


2. AA pr 


3 LAOY. LADY 3 PIRENAICA 


1 LA CIZANA 


TM A DARDO 


7 MY LOVELY 2.3 LA CALLAS 


a 


3 FUSSY 


o 


41 LEBUNO j UIEBLING 


—_M PATRI CUA 


i 3 
1 EDERRA 8 FLAVIA 4 PLISSETSKAJA EDERRA 


E de á PLISSETSKAIA 1 EDEARA 
e 
> VALADIAO 700 


“¿GOLD SUN 


(GOLD SUN. 


HPARIGUANA 


BUENAS PERSPECTIVAS EN LA 
SEPTIMA SEMANA DE VENTAS 


envío, Maryland, por segunda yez 

El Alto y El Sauce. El martes a 
rán el local de ventas los productos 
los establecimientos Las Ortigas 
Rancho, Santa Escolás- 
8 de Diciembre; el 


5 Lausana 56, O. Tévez 12.930 
TOTALES m..0o..co 
LLAVE GANADORA 3-5, $ 810, 
No corrió; Bella Mar (2) 
Ganada por el pzo., la 3% a 6 cps. la 4% a 3 cps. y la 5% a 7 
eps. Tiempo: 1'13"4/5, Cuidador: A. L. Salvati. Caballeriza: Don 
Yayo, La ganadora es hija de Con Brio y Yuvarlana, Edad: 3 años, 


6* Carrera Premio ES CABALISTICA 1600 Metros 


En esta carrera comenzó la tercera apuesta doble extra 
CABALLO JOCKEY N0 Ganad. Placé Dividendo 


1 DEST'TARIO 56, J. Corso (11) 49685 
2 Barracher 56, C. Verdasco 9545 
3 P. Tiger 56, J. Periale 19245 
4 Rindal 56, C. Agijero 


Ed la semana, otros haras ven. 
derán también por segunda y ter- 
cera vez. Todos los ejemplares que 
desf larán por el ring de ventas hun de 
sido especialmente seleccionados, pa- Catriel, El 
ra que las operaciones alcancen a Uca, Gueleils y 


Se inicia mañana la séptima sema- dias de 
na de ventas de los productos nacidos 
en el año 1976, Las subastas, pese a 
todo, siguen manteniedo el interés 
de los primeros días, por la buena 
calidad de las piezas que son presen- 


2400 
745 
1335 


400 320 


(9) 


8985 
5 Esturión 54, R. Torancio 12910 
6 Baillff 52, J. Gallardo ... (7) 
7 P, Real 54, E, Rosales (3) 
8 Cervical 56, E, Riso (1) 
Y Nyon 56, CO. M'negro (4) 
10 Don F'tino 53, J. M, Fez (14) 
11 Potolin 56, R, Cabrera .. (8) 
12 Paoli 54, S, Mámoli .... (2) 
U. M. Caseros 56, A, D'Aponte (10) 


TOTALES 


6520 
10740 
560 
9220 
3805 
1105 
10095 
2740 


145155 


z PA 
INMI sn nto 


tadas y la crianza que han alcanzado 
en los distintos establecimientos, que 
son toda una garantía para los com- 
pradores que buscan ejemplares de 
alto rendimiento. Mañana serán pre- 
sentados los segundos y terceros lotes 
de varias cabañas y en los restantes 


justificar el interés que ha desperta- 
do esta “anual sale” donde se batie- 
ron todos los records, en mérito a 
la calidad de las piezas que fueron 
presentadas. Corresponde presentar 
en la primera fecha de la semana 
a los haras La Irenita, en su tercer 


miércoles Rincón del Pino, Trinidad, 
Del Carmen, Santa Bárbara, El Can- 
dén y Malula; el jueves Comalal, Don 
Santiago, Hueicha/e, Gure Belcha, 
Don Héctor y Globo de Oro y el vier= 
nes El Pelado, El Malacate, Rancho 
Luján, Mariela y Andrea, Albaicín 


LLAVE GANADORA 2-5, $ 640. 
A DAA EAALERLLRLELAAELAAAA 
Total del pozo: $ 24614100, Vales del ganador 
lel vale; $ 5.5600, Valor del enganche: $ 6.150, /JEN , 
No corrió: Bet Carbal (12), (VIENE DE LA PAGINA 17) 
Ganada por 1 1/2 cpo., el 39 a 1 1/2 cpo,, el 49 a 2 1/2 cpo,, el la Ñ 
59 2 1 cpo. y el 89 a 2.112 cps. Tiempo: 149". Cuidador: P. A. |/. Carrera Premio ION 
Calonge, Caballeriza: Nilde, El ganador es hijo de Barranga y (Finalizó la 3% apuesta 


Baviere. Edad 

PO JOCKEY Ganad. 
1 FIOCA 57, M. Saratl . 
2 Simulacre 57, J. Oural 


DUNIIRIDA IDR RAUL DNI GAR NDDDRNCODALDODn IDO" 


HIPODROMO ARGENTINO 


E. Imperial 5 


de vales: 11.721 


4398, Cotización 
99.999 


TOTAL... Es 19493  — 
LLAVE GANADORA 1/1: $ 11.30 
32 APUESTA DOBLE: Total de vales 
Dividendo ag. | 3 101.724.684, Vales del ganador: 1.316 
ás - - les del primer placé: 1.044, Dividendo: $ 
(4) 3.850 gundo placé: 2,920. Dividendo: $ 3.484 
1) E 5.5 No corrieron: Bazajet (2) y Playero (10) 
3 Permiz 53, E. Tasende (9) 14884 , aANaR eE AnS O y 
- la por 1% cpo.; el 30 a 3 opos.: el 40 a la cab.: el 
4(Caín 57, E. Jara (14) 13287 50 a 1 cpo y el 6% a 15 cab. (Bandera verde para el 30 
5 Goblín 57, P Sahagión se. (3 309 puestos), Tiempo: 57'4/5, Cuidador: J. Blanchi Caballeri 
6 Don Fredo 53, J. Ferro Arc. El ganador es hijo de Fighter. Edad; 4 años, 


z a e Voodoo y 
ae 8? Carrera 1600 Metros 
PODROMO ARGENTINO 


9 Nadepark 57, O. Pezoa 
MARCADOR GANADOR PLACE 


1000 Metros 


doble) 14.790 
Dividendo 


19,487 


Total del pozo: 
s 5 va- 
Vales ES 


3 años 


Candidato de CRONICA Placé 


del 


7* Carrera 1000 Metros 


HIPODROMO DE LA PLATA 
MARCADOR GANADOR PLACE 


10(Silicio 57, J. Figueroa 
L 


12 Pirlakof 55, R. Cervantes . 
13 Mendizábal 57, H. Galeppi 
14 El Sus r 

15 Dekaun 


JUGOSO DOBLETE DEL ““GURI” OJEDA 


Un juzoso doblete logró ayer Juan Pablo Ojeda. El 
popular “Gurí” inauguró la reunión con Pr a Blutí 
que renstr:1ó la suma de 4.475 por un lad, abriendo a la vez 
el primer pase de la doble que completó Pirenaica Pero la 
fiesta no terminó allí, ya que en el premio Tumulto, co- 
rrido en término, otra de sus pensionistas: La Ci- 
reña, ganó de bandera a bandera dejando paralizadas a SUS 
rivales con otro reconfortante sport. Esta vez a 2.3 
fue como para que los qut siguieron al competente 
se olvidaran de la lluvia y de las inclemencias 

sintiendo que el “sol” salia en sus bolsillos. 


(1) 


3790 


erce 


odo 
cuidador 
mpi 


MEJORA EL JOCKEY VISMARA 


Muy mejorado se encuentra el Jockey Néstor Vismara 

odó ayer en la cuarta carrera de La Plata, suírien- 

do fractura de costillas y traumatismo de cráneo, con 
. ura 57154, J, Ferdez | 13(Vedra 575 Rosales pérdida momentánea de conocimiento. Poco después del 4 

6 S, Rápida 5450, J. Leske | 11(C. Feliz , O. Ramitez accidente recuperó su sensibilidad, siendo internado, pa- 

2 Respingada 57/53, A. Val'tl | 15 Solita y S la 57, M. San'va ra Una mejor atención, en una clínica privada, Esta ma- 

$ Luna In 57/54, R. Ricoy ñana nos informaron que evoluciona favorabiemente 


8 Tranquilo 56, P. Sabagián 
9 Caraqueño 56, C. Pezoa 

7 Malmirante 56, H. CosUno 
Shanly 56, R. Ferreira 11 Bacacay 56, V. Centeno 
A. Eteiart 12 Río Germán 56, no corrió 


Amancio 56, k n 
5 Oui Dodo 56/54, J. Abregú | 13 Vinho verde 56:54, L, A'los 


Amotetto 56, J. Figueroa 


1 Linda Amelia 57, J. Maciel 
2 Zoncera 57/53, H. Correa 10 Adorada 54, J., Mansilla 
3 Resuerte 54/52, R, Fern'dez | 11 Love Tru , 3, Igara'gui 
4(Malala Big 57/53, J. Be'tez | 1? Tenacidad 54, no corrió 


9 Nob, P , 
) b, Pura A, Sandova 1 Cambiante 56, J. Breton 
2 Veritz 56, A. De Awribo 


que y 4 y h 
3 Certain 56, no corrió 


Confusión por el 


CIUDAD DEL VATICANO, 15 (EFE y 
ANSA) — La “fumata” negra que anunció 
el resultado negativo ae las dos votaciones 
de esta tarde en el cónclave se produjo a 


las 18.34 hora local (17,34 GMT), confir- 
mó la “Radio Vaticana”. _ $ 
Como ocurrió esta mañana. el primer 


minuto de humo fue de color negro, pero, 
a continuación, salió kumo blanco, lo que 
hizo que la multitud congregada en San 
Pedro lanzara gritos de júbilo, 

También se produjo una ligera confu- 
sión en.e' primer segundo de la fumata, 
cuado apareció una ligerísima humareda 
blanca. 

Por lo tanto, después del primer día de 
votaciones, los 111 cardenales electores mo 
consiguieron hoy domingo ponelse «de acuer= 
do para dar sus votos a un candidato que 
suceda al Papa Juan Pablo 1 

Dos fumatas de la chimenea de la Ca- 
pilla Sixtina —una a las 11 GMT y otra 
A las 17:34 GMT— anunciaron con el hu- 
mo negro que todavía no hay Papa. 

En el recinto del cónclave, los cardena- 
les menores de 80 años, y por ello facul- 
todos para elegir «al nuevo Pontífice, pro- 
cedieron hoy a cuatro votaciones, dos en 
cada una de las sesiones de la jornada, 

La iluminación de la chimenea de la ca- 
pilla sixtina, permitió ver con claridad, a 
las 1734 GMT, el humo negro que anun- 
ciaba el fracaso de los cardenales en la 
elección del Papa durante las dos votacio- 
nes vespertinas. 


MATAS NE 


Humo, Pero Después se Confirmó: No Hubo Acu 


Los purpurados se habian reunido en el 
aula de la primera votación después de ha- 
ber almorzado en el comedor de los Borgia, 
donde sirvientes con chaquetas blancas ra- 
yadas de negro, les sirvieron churrascos con 
papas y ensalada, señaló un empleado del 
Vaticano, A 

Un camión de carnicería descargó 130 chu- 
rrascos y otros alimentos, que fueron intro- 
ducidos en el cónclave, Para los productos 
como la manteca y mermelada para el de- 
sayuno, las provisiones fueron hechas ayer 
sábado de noche, para dos días. 

Después del almuerzo, los cardenales des- 
cansaron y, a las 15.30 GMT, tras entonar 
el himno “Veni Creator”, pidieron ilumina- 
cón a la hora de escribir en la papeleta el 
nombre del elegido, 


% MAÑANA FUMATA 


El cónclave, el 81 en la historia de la 
Iglesia, recomenzará mañana lunes su ta- 
rea de elegir Papa. 

Como hoy, la primera fumata está pre- 
vista para alrededor de las 11 GMT. 

Si esta primera fumata fuera negra, ha. 
brá una segunda votación por la tarde, 

Si en los primeros tres días de Asam- 
blea Cardenalicia, es decir hasta el próxi- 
mo martes incluido, el cónclave no se pone 
de acuerdo, habrá un paréntesis de 24 ho. 
ras “para reflexionar”, 

Tras la segunda fumata negra de hoy. los 
airededores de la Plaza San Pedro, en don- 
de se habian congregado más de 300,000 


MADRES: UN D 


Besos y Regalitos al Despertar 


Con mucha frecuencia se dice que todos 
los días son el Día de la Madre, que la au- 
tora de nuestros dias merece el agasajo co- 
tidiano, el beso en la frente cada jornada 
y el reconocimiento constante a su abnega- 
ción, a su amor infinito por la familia, a su 
sacrificio por cuidar la vida y el futuro de 
sus hijos desde que los trae al mundo, ua 
mundo que, hoy por hoy, está signado por 
el desamor y la violencia 

Sin embargo. en jos hechos, la historia se 
escribe de otra manera y el corazón de los 
hombres se ensancha y vuelca su ceriño y 
su reconocimiento en forma especial solo 
cada tercer domingo de octubre, cada vez 
que el calendario les permite enfatizar ese 
afecto, subrayar ese trato especial que me- 
recen las madres. 

En muchos casos, la conciencia de muchos 
hombres agradece al calendario la oportu- 
nidad de tal gratificación, Es una especie 
de reencuentro con la responsabilidad ma- 
yor de decir a la vieja que la queremos con 
todo el corazón, que nuestro regalo, modesto 
o costoso, es siempre una expresión de ese 
gesto ancestral 

Siempre, en todos los tiempos, la madre 
ha sido el eje moral, el corazón palpitante 
de la familia, su fuerza centripeta, Su res- 
ponsabilidad, desde que nos engendra hasta 
el final de nuestros días, o de los suyos, es 
infinita, compleja, llena de avatares y con 
pocas gratificaciones, o con recompensas 
—que nunca reclama— que son apenas un 
bálsamo para sus cuitas, 

Porque la vieja sufre todas nuestras des- 
dichas por partida doble, y se sacrifica por 
partida doble, y trabaja por partida doble, 


sobre todo en estos tiempos, que la dura 
lucha por la vida la ha lanzaco a la calle, 
a la fábrica o la oficina, empeñada en ga- 
nar aquellos pesos necesarios que requiere 
el sústento del hogar, una necesidad que en 
la mayoría de los casos 1» duele profunda- 
mente en tanto la ob'iga a apartarse muchas 
horas de sus hijos, dejándolos en manos de 
familiares o vecinos. 

Si miramos de frente esa 
viéramos en la vida de la mujer-madre 
de nuestros días, tenemos que coincidir 
en que la sociedad —que planifica aga= 
sajarla el tercer domingo de cada octu- 
bre— le da la espalda todo el año, le 
tiende trampas y obstáculos para que su 
sacrificada vida sea cada vez más dura, 
más difícil y hasta más alejada de sus 
deseos de permanecer atenta, con sus cin- 
co sentidos puestos al servicio del cuida- 
do de su familia, del desarrollo de sus 
hijos, L 

¿Será por too eso que cada tercer domin- 
go de octubre corremos con más entusiasmo 
a sus brazos y la apretamos fuerte contra 
huestro corazón? ¿Será por eso que a me- 
dida que pasan los años transformamos es- 
te domingo en una verdadera fiesta fami- 
liar, entronizándola a ella por encima de 
todas las cosas? 

La madre de nuestros días tiene dos fren= 
tes de lucha que la consumen; contrarrestar 
las nefastas influencias de una sociedad 
donde predominan las malas artes de quie- 
nes apuntan su artillería sobre los jóvenes 
y asegurar que haya siempre un fondo de 
su monedero para que no falte ei alimento 
de cada día. 


realidad, si 


personas fueron escenerio de un gigantes- 
co embotellamiento. agravado por la circu- 
lación de decenas de miles de personas que 
abandonaban el lugar. 


% NUEVAS NORMAS 


Las normas que se aplican en el cónclave 
provienen de la Edad Media, pero fueron 
actualizadas en 1975 por el papa Paulo VI, 
reflejando las nuevas técnicas de espionaje. 

En el pasado, los cardenales se sentaron 
bajo palios para escribir sus votos, pero en 
la actualidad se sientan en grupos de 12 en 
la Capilla Sixtina. 

Aún antes de entrar al cónclave tienen 
que haber jurado dos veces prometiendo 
secreto y, antes de cada votación irán en 
grupos de a seis al altar de la Capilla Six- 
tina repitiendo el juramento. Ellos prometen 
solemnemente evitar toda presión externa, 
ya sea de los gobiernos o de grupos ec!e- 
siásticos, 


Una vez que el maestro de ceremonias 
grltó ayer “extra omnes” (todos afuera). los 
cardenales quedaron encerrados en la zona 
del cónclave, aislados del mundo exterior 
con puertas y ventanas clausuradas, 

La provisión de alimentos pasa por una 
ventanilla giratoria que no permite ver de 
un lado al otro Ellos pueden recibir cartas 
censuradas, pero están prohibidos los dia» 
rios, la radio, la televisión y los teléfonos. 

Según las normas impuestas por Paulo VI 
toda la zona del cónclave es revisada por téc- 
nicos para “verificar que no haya aparatos 


GRAS 


hátis ires, 


SN 


i 


= 
PL 


de espionaje y que ningún cardenal 
medios para trasmitir información al 
rior. 

E] Papa puede ser elegido “por 
ción”, que es cuando los cardenales de 
unánimemente, sin ir a votación formar, 
pueden delegar la votación a un grupo 
pequeño, de nueve a 15 electores, El m o 
más común requiere que elijan aj Papa por 
Una mayoría de dos tercios más Lo, que 
en este caso son 75 votos, 

Los cardenales escribirán en cada caso 
nombre de su elección en Una pequeii ias 
jeta rectangular, disimu'ando su 
Para hacer dificil la identificación y 
votos. 

Luego doblarán la tarjeta, se aci 
al altar de la Capilla Sixtina y volver; 
jurar. diciendo que el voto es sagrado 

Entonces dejarán caer su voto en un 
gar y luego en un gran caliz de plata, Cul 
do termina la votación, los encargados del, 
escrutinio mezclan las tarjetas y cuentan 

Según las Normas de Paulo VI, los car | 
denales deben votar dos veces en cada una 
de las dos reuniones diarias. Luego de 14 
segunda votación de cada sesión, las tara 
jetas son llevadas a un horno en la parte 
posteriov de la capilla, donde son mezclas 
das con un producto químico y quemadas, — 

Si la votación es concluyente. se pone 3 
producto químico para que el humo sea 
blanco. Si eso no ocurre, el producto será 
otro y el humo saldrá negro, 


Con dolor y nostalgia se recuerda a las madres fallecidas, Los 
cementerios fueron testigos, hoy del respeto que todos guardan a; su memoria, 


OGUE 


intendente de Almirante 
Brown, comandante (R); Hugo 
1 Aresca, ratificó ayer públicamen- 
Ñ te que el nuevo ordenamiento de 
q tránsito que resisten sectores co- 
l merciales del partido, será maen- 
tenido, pues se elaboró con la 
Ocbida consulta, y "es un método 
más para eliminar la subversión” 
en la zona, 


% PROTESTAS 


IN Su actitud levantó vehementes 
protestas entre los comerciantes 
damnificados, La crisis se ha plan- 
teado porque, según denuncian 
numerosos comerciantes, implaca- 
bles inspectores vigilan a* minu- 
to las terjetas de estacionamien- 
lo y a la menor infracción impo- 
nen multas y secuestran con la 
grúa los « automotores. De esta 
manera, dicen los comerciantes, 
16s clientes disminuyen pues na- 


Protestas en 


die se anima a salir e comprar 
en Auto. 


+ CARTELONES 


Más de cincuenta de ellos, por- 
tando cartelones alusivos, se con- 
Bregaron ayer frente a la Asocia- 
ción Nativos del Partido de Al- 
mirante Brown, del cual la ciu- 
dad de Adrogué es la cabecera. 
aguardaban al 
había convocado allí una confe- 
rencia de las fuerzas vivas. “Pero 
a Nosotros no nos invitaron”; se 
quejaron los comerciantes; aqui 
£stán sobre todo maestras, que no 
saben para qué las han traido 
Los carteles piden respeto a los 
cilentes y derogación de las nue- 
vas normas de estacionamiento. 

Las anécdotas relatadas son múl- 
biples y los comentarios, vehe- 
mentes. “Una señora se había ba- 


intendente, quien - 


AHORA SE ENOJARON LOS VECINOS DE AD, 


Adrogué Contra Intendente 


jado para retirar um paquete de 
un negocio, Dejó en el auto un 
bebé de cuatro meses y el motor en 
Inarcha, Vino la grua ly se llevó 
el auto y el bebé!”, 


Y LA GRUA 


“El otro día, otra seño'a tam- 
bién estacionó lo indispensanie 
Para hacer una compra, dejando 
el coche en cambio, La grua se lo 
llevó igual y le destrozó la caja de 
veloc dades”, 

Se acusa al intendente de ad- 
quirir las ediciones de los diario: 
de la Capital que denuncian estos 
hechos, haciéndolas desaparecer 
de los quioscos céntricos de Adro- 
Bué, “El intendente es vecino de la 
ciudad. Me parece que cuando 
abandone el cargo tendrá que ir a 
comprar a otro lado, pues no en- 


contrará comercio donde queran 
vender.e”, pronostica uno de los 
quejosos. 

“No fuimos invitados, pero igual 
hemos venido —nos explican— pa- 
ra que el señor intendente nos vea 
Después nos retiraremos pacifica- 
mente”. 


% RECORDACION 


No pudo cumplirse este objetivo, 
sin embargo, pues poco antes de 
llegar al lugar el comandante Ares- 
ca, un policía de civil recordó a los 
reunidos que rige el Estado de Si- 
tio y si persistían en su actitud se 
vería obligado a llamar al Ejército, 
Los intimó, por lo menos, a guir- 
dar los carteles, aunque tolerando 
que permanecieran en grupos en 
€l lugar. A su arribo, el Lord Ma- 
yor de Almirante Brown los miró 
brevemente y penetró con rapide 


en la sede de la Asociación, donde 
enunció sus miras. 

El nuevo sistema, dijo, “fue uM 
método más para eliminar la sub= 
versión en el radio del partido, Es= 
tudiamos el problema del tránsito, 
y antes de innovar invitamos a die 
versas entidades para cambiar 
ideas, Estuvieron presentes repre: 
sentantes del Club de Leones, del 
Rotary Club, del Centro Comercial 
de Adrogué y de la Asociación de 
Amigos de la misma ciudad. 
el programa y todos aceptaron 10 
propuesto, por lo que las medidaW 
actuales fueron aprobadas pur 
ellos. Todo funciona bien y, pol 
tanto, seguirá normal”, InterrogHs 
do sobre la acusación de que ODIA 
ga a cada inspector a hacer diem 
boletas como mínimo para Justilis 
car su salario del día, reotificór% 
“No solo 10 boletas, sino todAW 
las necesarias para el buen 0% 
denamiento del tránsito”, 


| CARDENALES Y 
EL GEROVITAL 


RUMA, 15 (EFE-ANSA), — Un po- 
deroso propietario de una cacena de far- 
macias romanas af.rmó que el producto 
vendido para el Vaticano es el Gerovital 
que parece ser cousumido en grandes 
cantidades por los cardenales asistentes 
al conc.ave del que surg.rá el próximo 
Sumo Pontifice, El Gerovital que ahora 
se elabora aqui pero origi..ariamente era 
un producto casi exclusivo de las clinicas 
de rejuvenecimiento rumanas, seria uli- 
lizado por los miembros del Sacro Co- 
legio para mantenerse en permanente 
atencion y actividad. 

La revelación «ael farmacéut.co coin- 
cide con ¿a impresion provovada en 
círculos eclesiásticos por la muerte por 
embolia cerebral del cardenal polaco 
Boleslaw Filipak, que falleció en su pais 
antes de emprender viaje hacia esta ca- 
pital en la que tenía que participar en 
el cónclave, 

Por otra parte, la imprevista muerte 
de Juan Pablo 1 reveló la urgencia de 
elegir un pontifice que sea fuere, segun 
palabras atribuidas al cardena: italiano 
Giovanni Benelu, quien, precisamente, 
es uno de los candidatos más nombrados. 

La nómina de enfermos entre los car- 
denales del cónclave es nutrida, según 
se supo ayer. Una encuesta rea:zaa por 

1 “Corriere Della Sera” menciona a los 
sigu entes, entre los altos dignatarios con 
afecciones e diversa índole; e' cardenal 
norieamericano John Wright entró al cón- 
clave en sillón de ruedas, aunque un 
portavoz vaticano d'jo que solo lo hizo 
apoyándose en el brazo de otro cardenal 
y al arzobispo brasileño Aloisio Lorschei- 
der que utiliza un marcapasos “para 1 
pedir que su corazón deje de marcha 
manifiesta el citado diario, 

El Gerovital es un medicamento que 
actúa directamente en la circulación: 
fortalece arterias, especialmente las de 
hombres de más de sesenta años, Es 
especialmente recetada por los geriatras 


MULTITUD EXPECTANTE. Más de 300 que atienden a los cardenales. 


mil fieles reunidos en San Pedro. (AP). 


EL HUMO NEGRO. De la chimenea de la Capilla Sixtina surge el humo negro, 
Los cardenales aún no se pusieron de acuerdo en elegir nuevo Papa. (Rad. AP). 


OTRO FATAL CHOQUE 


SWIFT: MAÑANA INICIAN 
VACACIONES FORZOSAS 


Al cierre de Industrias Llave, tradicional firma textil 
con plantas en Beccar y Paraná, cuyos 850 obreros y em- 
pleados quedan en la calle sin trabajo, aunque perciban 
indemnización calculada sobre los magros salarios que 
cobraban, se suma ahora la suspensión de actividades du- 


en Córdoba 


provocando la casi total destrucción del 


Se Mata Matrimonio e Hija 


CORDOBA, 15 (De nuestro corres- distrito. Chocaron un automóvil Torino, 


Un matrimonio y su pe- chapa patente 032.224, Ru- 


rante tres semanas dispuesta por el frigorifico Swift de 
Berisso, 

Mañana lunes, en efecto, inician sus “vacaciones fOr- 
zosas” los 3.100 operarios del frigorífico Swift de Beris-o. 
Las vacaciones, concebidas como un descanso necesario 
para la higiene del trabajo, como una conquista social 
de estricta jus:icia, como una práctica general de todo 
país civilizado y como un estímulo indirecto a la produc- 
tividad de la mano de obra, quedan en este caso total- 
mente desnaturalizadas, pues se convierten en un inme- 
recido castigo a miles de trabajadores y sus lamiliares. 

Medios obreros y sindicales señalan que esta es una 
vieja costumbre de cierta industria frigorilica, que inte- 
rrumpe en esta época del año sus actividades porque es 
el tiempo del engorde, los ganaderos retienen y el precio 
de la haciznda —materia prima de la industria— tiende 
a subir, De esta manera el frigorífico interrumpe sus ac- 
tividades, para reanudarlas después e intensificarlas en 
peno verano, cuando la mayor oferta naga bajar los pre- 
cios, Podrá decirse que €s una práciica comercial como 
cualquier otra si no estuviera de por medio la salud :mo- 
ral y material de los trabajadores y sus familias. 

% GARANTIA HORARÍA 

Por otra parte. las vacaciones forzosas también sig- 
nifican un descenso en los ingresos del trabajador. En 
efecto. elos pierden la ovortunidad de las horas exoras y 
otros premios que perciben cuando están en actividad 
Para peor, según trascendió, como la suspensión de acti- 
vidades se prolongará durante tres semanas, en la ma- 
yoria de los casos las vacaciones de trabajadores se 
prolongan durante un lapso menor: Pare la diferencia de 
dias funcionará la denominada “garantía horaria 
cir, cobrarán el 8 por ciento ael básico, es d 
m sera, 


los 


SANSIERRA: “POR CADA NIÑO CON HAMBRE, 
CANCER A ALGUN PANADERO” |. 


LE SALDRA UN 


SAN JUAN, 15 (De nuestro corr 
sal), — Al considerar los precios d 
canasta familiar, el arzobispo de 
Juan, monseñor Ildefonso María 


hombre 


pon- el 


nen sus 


para 
bolsillos 


ponsal). — 
queño hijo perdieron la vida al cho- 
car con un camión el ra=trojero en el 
cual viajaban. 

En la intersección de la calle 13 y la 
de Rodríguez del Busto, en el barrio 
La France de esta ciudad, se embis- 
tieron con singular violencia el ca- 
mión Chevrolet chapa patente 172.870, 
guiado por José Viana y el rastrojero 
chapa patente X-027503, conducido por 
Rubén Torres, a quien acompañaba su 
esposa, Margarita de Torres, el matri- 
monio compuesto por Félix Zuniga y 
Mirta Angélica Zuñiga, dos hijos de 
ambos de nombre Adrián y Darío, de 
dos y cinco años de edad y Joaquin 
Chávez, 


Como consecuencia del imparto de- 
jaron de existir en forma instantánea 
Os esposos Zuñiga y su hijo Adrián. 
mientras Que los restantes ocupantes 
del Tastrojefo sufrieron heridas de 
consideración que motivaron su in- 
ternación en el hospital de urgencia. 
siendo su diagnóstico reservado, 

El conductor del camión resultó ileso. 


% SE HIRIERON TRES 


GENERAL MADARIAGA, 15 (D 
nuestro corresponsal) — Tres persobias 
resultaron gravemente heridas en un 
choque registrado entre dos automóviles 
en la ruta provincia] 74, cerca de €s 


alimentarse no 


de sangre ni sus cristo” 


% RURALISTAS EN LA MALA 


todo lo tendrán en 


guiado por 
bén Castillo. argentino, de 34 años, y 
un Fiat 600 chapa paíente 370.256, tri- 
pulado por Carlos Claverie, arzentino, 
de 46. C!averie y su acompañante Juan 
Carlos Verón, ar tino, de 29 años, al 
igual que Juan los Castillo. herma- 
no del conductor del Torino. resultaron 
con graves heridas, Los tres fueron hos- 
pitalizados en Genera] Madariaga. 


% CUATRO MUERTOS 


CORDOBA, 15 (De nuestro correspon- 
sal). — Cuatro personas murieron ayer 
en un múltiple choque ocurrido en la 
ruta nacional N? 9, a unos 100 metros 
dei puente sobre el río Carnero, apro- 
ximadamente a 40 kilómetros de esta 
tiudad. 


El accidente ocurrió cuando un ca- 
«anión Ford, chapa 7.159.956, conducido 
por Anibal Antonio Argúello, domicilia- 
do en El Manzano; el camión Fiat, con 
tanque y acoplado, chapa X-310.877, 
conducido por Ramón Eduardo Gueva- 
ra, de 29 años de edad, domiciliado en 
Arroyito, de esta provincia; el Rastro- 
jero chupa T-035.254, guiado por J 
Guillermo Capello, domiciliado en ba- 
rr o Las Magnolias, de Córdoba, y el Ci- 
troen AMI-8, chapa X-326.048, conduci- 
do por Teodoro Humberto Nanini, de 28 
con domicilio en la localidad de 
se embistieron entre si, 


años, 


Colonia Caroya, 


210 hoy 
gueredo para 
Figueredo, que 
tad má 1 
votación realizad 
V de formula 


por 
es Jesu- 


quél que 


corre 


BRASILIA, 15 
abrumadora m 
servir como presidente del Brasil 


Rastrojero y del Citroen. 

Como consecuencia del grave acciden= 
te fallecieron instantáneamente los acu 
pantes del pequeño rodado: Teodoro 
Humberto Nanini; sus hijos, Fátima, de 
3 años; María Candela, de 5, y el joven 
de 19 años, Ramón Angel Haedo, resul- 
tando gravemente heridos: Gloria Ha a 
do, de 28 años, y Esteban Eloy H. 
de 1 año y 6 meses de edad, quienes E 
encuentran internados en el Hopital de 
Urgencia y Hospital d+ Niños, con pro= 
nósticos reservados. Para retirar los 
cuerpos de entre los h.erros retorci= 
dos se hizo necesaro el concurso de 
los bomberos vomntarios de la zona, 


% OTRO ACCIDENTE FATAL 


LA PLATA, 15 (De nuestro correspon= 
sal). — Un hombre perdió la vida y otro 
resultó herido de cons deración ai cho- 
car frontalmente los vehículos que gula- 
ban en la ruta provincial N* 12 en el 
puente carretero que cruza el río Para- 
ná Guazú, en jursdicción le Zárate. 


La policía informó que en el acciden- 
te, ocurrido a las 4.30, falleció en forma 
instantánea Nemes'o Iglesias quien guía- 
ba un Fiat 128, chapa C-073,780, mien- 
tras que Alberto María Blanco, al co- 
mando de un Chevy patente E-114.620, 
sufrió heridas graves y fue internado 
en el hospital Municipal de Zárate. 
Iglesias se domiciliaba en la Capital 


BRASIL: ELIGEN PRESIDENTE A JOAO 
FIGUEIREDO POR AMPLIA MAYORIA 


ANSA). — El Colegio Electoral 
ría, al general Joao Fl- 


(UPI y 


asumir á el 15 de marzo, obtuvo 
ss a las 11.42 de la manan 
Cámara de D'putados. Su 
gobernador del estado de Minas 


pon. 


sierra, afirmó hoy que “por cada ac que es una palabra 
a z jera- 


que tenga hambre y no lo sacie n que decirla y la digo SE — El prosecretario de Conf 

un cáncer en el estómago de a ES On Pron crcio- 7 A 

madero o de algún vendecor d apio Ra : El result 
El prelado habló, como 10:90:10 G% o ción Aya ea. 2 novadora N 

durante la misa domínica q Sp 

en la iglesía catedral de esta capi En , 8 z se productor 
Señaló Sansierra que “no í 

Que esa codicia vaya tan ade 

preciso que todos los que tiene 

0 de poder proporelonar todo 


fue electo vicepresidente, un 
ceremonial 
ado era esperado ya que la oficlalista Allanza 
121 (ARENA), tenía una ventaja de 362 
Mov'miento Democráticc 
candidato al g ral Ed 
afío de importan 
s militares derrocar 


Aureli 


jaló que 
r el camino e n el primer 
fe gobierno en 14 a desde que 1 


al presidente Joao Goulart 


Viola se Refirió al 
Problema del Beagle 


El comandante en jee del Ejercito, teniente general Ro- 
berto Viola, declaró que el gobierno argentino “busca una 
solución adecuada” para el conflicto fronterizo con Chile, 
y ratificó que, de todos modos “los derechos sobel anos sobre 
determinados sectores de la Patria son irrenunciables”. 

El titular del Ejército y miembro de la Junta Militar, 
fue abordado ticerca del tema poco antes de empreuder su 
viaje a Venezuela, donde permanecerá hasta el viernes co- 
mo invitado oficial, en una visita en la que tiene previsto 
entrevistarse con el presidente de aquel país, Carlos Andres 
Pérez. Consultado sobre las negociaciones que se realizan 
en torno del diferendo limitrofe con Chile, el jefe del Ejérci- 
to Argentino dijo que "no hay variaciones fundamentales 
con respecto a declaraciones anteriores mías, de hace una 
sematia o poco tiempo más”. y , 

“Yo creo —agregó—, que cuando se está negociando 
se mantiene un adecuado optimismo pensando que la 
cordura va a regir dentro del total de las negociaciones”, 

“Vuelvo a decir, como he expresado en varias oportu- 
nidades —señaló luego— que la Argentina busca Una sO- 
lución adecuada del conflicto, renociendo la misma Argen- 
tina que los derechos soberanos sobre dcterminados Sec- 
tores de la Patria son irrenunciables” 

Se le preguntó si las últimas movilizaciones militares 
registradas en distintos puntos del país tenía relación con 
ese diterendo, y Viola dijo que tales movimientos de 
tropa “son solamente con fines de adiestramiento y capa- 
citación. No debe verse otra cosa en esto”, 

% OTROS TEMAS 

En otro momento de sus declaraciones, Viola confirmó 
que conversó con el general (RE) Acdel Edgardo Vilas so- 
bre “determinados aspectos” de la situación actual de éste. 
Según trascendidos no confirmados, el general Vilas habrí: 
sldo citado por el comandante en jefe a raíz de sus re- 
cientes actuaciones consideradas de carácter político, es- 
pecíficamente, su notoria presencia en las misas conmemo- 
rativas del ex presidente Perón y de Eva Perón, 

Aute una nueva pregunta, el teniente general Roberto 
Viola recordó que el primer magistrado “en una conversa- 
clón mantenida con los periodistas en los últimos días, afir= 
mó la posibilidad de que todos aquellos cambios que tuyie- 
ran que producirse, tanto sea de ministros, gobernadores. y 
demás. funcionarios, iban a quedar completados antes de 
finalizar octubre”, 

% El VIAJE A VENEZUELA 


Viola, poco después de las 11, viajó rumbo a Caracas 
desde el Aeropuerto de Ezeiza, donde fue despedido por el 
secretario general del Ejército, general de brigada Reynaldo 
,Bignone, y por el jefe de la mencionada estación aérea, co- 
modoro Néstor Rollo, En esa oportunidad, ei jefe de la ins- 
titución destacó que su viaje se produce por una invitación 
que le formuló el comandante del ejército venezolano. 

Al hablar de las relaciones entre nuestro país y Vene- 
zuela, el general Viola dijo que “mantenemos una tradicio- 
hal amistad que se ha ido consolidando en estos últimos 
tiempos a través de un efectivo intercambio de personas y 
un afecto real entre vobernantes de ambos pa'ses” 


% OSCURECIMIENTO 


PARANA, 15 (De nuestro corresponsal). — Mediante un 
comunicado emitido hoy, el gobierno entrerriano informó 
que el 25 del corriente se realizará en la ciudad de Diaman- 
te, a 50 kilómetros de esta capital, sobre el río Paraná, un 
ejercicio de oscyrecimiento “con el objeto de preparar a la 
población sobre aspectos que hacen a su protección frente a 
contingencias naturales o provocadas” 

Agrega el comunicado que “se persigue con ello atenuar 
los efectos de esos fenómenos, con pones exclusivamente 
El intendente municipal, prefecto principal (RE) 
Eduardo Palomeque, el director provincial de Defensa 
Civil, vicecomodoro (RE) René Giraudón y funcionarios 
policiales se reunieron en esta cabecera departamental 
para coordinar aspectos vinculados con el operativo. 


REBELION DE LA POLICIA EN ESPAÑA 


aquí. Un auténtico clima de re- 
belión reinó durante varias horas den- 
tro del cuartel, donde policias en uni- 
forme y de civil desobedecieron varias 
veces órdenes de Sug Oficiaies y rom- 
pieron los cercos constituidos por los 
uboficiales para poder golpear el au- 
Lomóvil del general inspector del cuerpo. 

“Cobarde”, “asesino” y “renuncia”, gri- 
taban los manifestantes. Un grupo de 
varias decenas de policías al que se su- 
maron varios militantes de extrema de- 
recha, salieron a la calle, 
los vecinos y amenazaron con sus revó!- 


LEQUEITIO, Vizcaya, España, 15 
(EFE). — Un guardia civil fue asesina- 
do a últimas horas de la noche de ayer 
en un alentado perpetrado contra el 
cuartel de este cuerpo policial, en la lo- 
Calidad vasca de Lequeitio, 

% EN EL CUARTEL 

Los funerales de dos policias, victi- 
mas de la organización nacionalista 
vasca ETA, provocaron incidentes en la 
guarn ción de Basauri, provincia de 
Vizcaya, de Una importancia sin pre- 
sedentes en ese tipo de sepelios, se supo 
ll 


un cae 


MARTES a VIERNES 21.30 Hs 
SABADOS 20.30 y 23 Hs 
DOMINGOS 17.30 y 20 Ms 


ALBERTO MIGRE 


presenta: 


Bl Vornea 
os ol «Imonr 


“ARTURO PUIG me 
MARIQUITA VALENZUELA 


y D. FERREIRO, M.de ROSA, C. MURTA 
R. DARIN, E. COMTE 
Dirección: D. ALVAREZ g 


LS ÚNICAS SEMANAS | 


TEATRO ASTRAL ¡regrri h 


URUGUAY: 


MUNTEVIDEO, 15 (AP) 


las autoridades de 
mientos e 


y Oscar López Ballestra 


los funcionarios policiales” 
Los detenidos fueron di 


OBERANIA | 
COMITE MILITAR: 
SOBRE EL CONFLICTO AUSTR 


En un comunicado del Comité Militar 
difundido a la 1.20 de esta madrugada, 
se informó que los tres comandantes en 
jefe de ¡as Fuerzas Armadas y el Presi- 
dente de la Nac.ón, tras escuchar exp0= 
siciones del canciller Oscar A. Montes, 
del jefe del Estado Mayor Conjunto, bri= 
gadier mayor Pablo Osvaldo Apella, y 
del presidente de la delegación argentina 
en la Comisión Mixta con Chile, gene- 
ral (RE) Ricardo Etcheverry Boneo, se 
adoptaron “resoluciones referidas alos 
problemas expuestos”, 


La reunión del Comité Militar se habla 
iniciado minutos antes de 'as 16, en el 
edificio Cóndor, sede del Comando en 
Jefe de la Fuerza Aérea, con la partici= 
pación de los tres comandantes en jefe 
de las Fuerzas Armadas y el Presidente 
de la Nación, Simultáneamente, por la 
tarde, informaciones procedentes de San- 
tiago de Chile dieron cuenta que la reu. 
nión de la Comisión Mixta argentino.- 
chilena, que negocia en torno al conflic- 
to austral, había dado término a las de. 
hberaciones y voceros del grupo dijeron 
que “existian progresos” como resultado 
del cónclave en Viña del Mar. 

Junto a Etcheverry Boneo llegó a Bue» 
hos Aires el embajador argentino Acre- 
ditado ante el gob erno de Chile, general 

RE) Hugo Miate'lo, pero no fue poslole 
determinar si también tomó parte de la 


os Alres, Domingo 18 de Octubre de 1) 


de uno de los participantes “puede ser 
trascendental”. 

Los dos grupos encabezados por el 
embajador chileno Francisco Orrego Vi- 
cuña y el general de brigada (RE) del 
Ejército Argentino, Ricardo Etcheberiy 
Boneo, estuvieron todo el viernes y par- 
te del sábado virtualmente enclaustra- 
dos en el hotel O'Higgins, del balnea- 
rio de Viña del Mar, a 140 kilómetros 
al norte de la capital chilena, 


Orrego Vicuña dijo, al ser consulta- 
do por los periodistas, que por expreso 
acuerdo con el general Etcheverry Bo- 
neo, sólo mañana se entregará una ver= 
sión oficial de lo tratado en las reunio- 
nes que, según puntualizó, fueron in- 
formales y constituyeron una prolonga- 
ción de la séptima rueda de negocia- 
ciones, 


No obstante, el consejero de la dele- 
gación argentina, Federico Mirre, ex- 
Plicó que en Viña del Mar se tra- 
taron asuntos de fondo, Mirre aña- 
dió que “la declaración oficial anuncia- 
da puede resultar trascendental”. El 
capitán de navío argentino Roberto Day, 
acotó al respecto: “Creo que adelan- 
tamos bastante”, 


La próxima reunión de la Comisión 
Mixta, fijada para el día 23 del mes en 


CIABL 


RESOLUCION, 


PE CCA 


ñ 


2 


HERA A 


5 


chegoyen, aseguró ayer que tiene J4* 
convicción de que “existe Un destino mu 
gentino que es venturos: destacando 
que la zona austral “es una cuota de 
ese destino nacional, por el que habrá 
entra 
pes 


necesidad de trabajar también 
Nosotros”, 

En declaraciones formuladas al 
dismo, expresó el gobernador que * 
el Sur, los requerimientos pueden d 
distintos a los del resto del pais, Es 
tendremos que asumirlos con una sola — 
filosofía: la cooperación que reemplace 
al tutelaje, tanto del Estado sobre la 
actividad privada, como el totalmeni 
falso de las regiones desarrolladas sobíe 1 
las restantes”, 4 
Consultado sobre si creía que existe 
conciencia entre los argentinos del pos 
tencial y de las necesidades actuales pas 
tagónicas, el general Etchegoyen mani= 
festó que “muchos argentinds siempre 
tuvieron conciencia de ambas cosas; lo 4 
que ocurre es que no solo es necesario 
tomarla, sino que es Imprescindible tras. 
ladar ese estado de ánimo al campo de 
la acción”, 


4 OPINION DE BANZER 


LA PAZ, 15 (UPI). — El nuevo em= 
bajador de Bolivia en la Argentina, ge= 
neral Hugo Banzer, expresó aquí su de- 
seo de que las tensiones que afectan al 


ES 


i 1 Comité Militar, curso, tendrá por objeto resumir las Cono Sur se disipen en base al diálogo L 
ii có) ad conclusiones y acuerdos entre las par- Y Al firme propósito de entendimiento a 
4 SE SABRA MAÑANA tes, lo que será entregado al conoci= £ntre las naciones de la región, . f 

Un racconto de lo acontecido en las miento de los gobiernos de Santiago y Banzer consideró que “por la delicas Í 
últimas horas en relación aL diferendo Buenos Aires, deza del momento, el diálogo para dí ls 
austral señala que los delegados guber- sipar los factores que pertuiban o pues” 
namentales de Chile y la Argentina fi- Y REGION AUSTRAL den perturbar a los países del Cono Sur, Í 
nalizaron ayer el diálogo de dos días y RAWSON, 15 (De nuestro correspon- debe ser manejado con mucha caus ' 
postergaron para mañana lunes la di- sal). — El gobernador del Chubut, ge- tela y cordura, para materializar la * 
vulgación de lo tratado que, en opinión neral de brigada (RE) Julio César Et- paz”. E e (e 

z ly 
O 2 => a O a A 
. 0 1 
4 

BRASILIA, 15 (Té:am). — “¿Chile está dispuesto a ce- “No hacemos ung cuestión de las 200 millas, ni quere= 7 
der las islas del canal de Beagle?” mos ser un país atlántico, Solo pretendemos tener algún mar 

La alá NE gar ni “asa? en torno a las islas que por derecho nos pertenecen hacé 

¿Quién está dispuesto a entregar su propia casa más de cien años”, comentó el general Carrasco Rodríguez, r 


Este es el tono de una preguata periodística y la res- 
puesta del jefe del estado mayor del ejército chileno, gene- 
ral Washington Carrasco Rodríguez, que se encuentra en el 
Brasil por invitación de la fuerzas armadas de este país, 


El militar chiseno se mostró asombrado por la noticia 
de que la Argentina había movilizado 500 mil reservistas, 
comentando que “evidentemente no se trata de un acto 
normal”. Dejó en claro que “al contrario de lo que vienen 
afirmando los argentinos, Chile no tiene ambiciones sobre 
el Atlántico”, y anunció que el punto de discusión está cen- 
trado en la delimitación del espacio marítimo correspondien- 
te a las islas, que por un laudo arbitral del imperio británico 


fueron consideradas chilenas, 


conversación con él, 
Carrasco Rodríguez 


brasileña el viernes último, en Brasilia, 


_ El militar chileno, que anteayer visitó al ministro de q 
Ejército y al jefe del estado mayor, recorrió ayer dependen= 
cias militares de Brasilla y mañana viajará a El Salvador, 
desde donde retornará a Santiago. Anoche, el general Ca» 
rrasco Rodríguez recibió condecoraciones en una ceremonia 
realizada en la embajada de Chile, a la que asistió el futuro 
presidente del Brasil, Joao Baptista Figueiredo. 


Al llegar a Brasil expresó Carrasco que no era su inten- 


ción visitar específicamente al general Figueiredo, pues su 
misión era otra, pero que vería com agrado mantener una 


Ar 


“pues se trata de un antiguo amigo”. 
formuló sus declaraciones a la prensa 


Bisladores y otros dos miembros del Parti- 
do Nacional (Blanco) fueron acusados por 
“agraviar 
intenciones de las 
orden y forzar un clima de tensión incom- 
patible con la tranquilidad y la paz social” 
Se trata de los ex legisladores Horacio Po- 


bros de aquella agrupación politica, Was- 
hington Bermúdez y Juan C, Silva, proce- 
sados por “desacato por ofensas escritas a 


larados respon- 
sables de la edición y distribución de un 
“impreso anónimo” en un acto desarrolla- 
do el mes pasado, organizado por el Par- 
tido Nacional para homenajear a uno de 
sus más-catacterizados caudillos; el general 


veres a los periodistas que a 


cudieron, sin 


los funerales. 


licias reselados 
pr ncipal de la guarnición para impedir 
la salida de los automóviles 

Un comunicado oficial de to Dirección 
General de Seguridad indico que parte 
ie la guarnición de la pol cin armada de 
Bilbao será inmediatamente trasladada 
8 otras zonas del país, 


PROCESAN POLITICOS 


Dos ex le- 


nsultaron a 


Aparicio Saravia, que encabezó las revolu- 
ciones de 1897 y 1904. Los asistentes al acto 
lueron dispersados luego que varios de los 
asistentes gritaron “¡Libertad, 
vivaron al ex senador y lider opositor W 
son Ferreira Aldunate, exiliado en Londres. 
La justicia militar lo requiere bajo los car- 
gos de haber coloborado con organizaciones 
subversivas. Ferreira negó siempre la acu- 
sación. 

El incidente ocurrió cuatro días después 
de que un atentado contra tres ex legi. 
ladores nacionalistas causara la muerte por 
envenenamiento de la esposa de uno de 
ellos, María C. Fontana de Hebe, A los 
pocos: días comenzó a circular clandestina- 
mente un manifiesto de la Juventud del 
Partido Nacional, que duba su versión 50- 
bre lo ocurrido en el acto, 


los procedi- 
fuerzas del 


y los miem- 


III 


TV PROGRAMA 


exito, para cubrir la información sobre = 16 (1) 200 millones 
Los periodistas debieron refugiarse en = y Temporada 23,30 
un colegio cercano y lo abandonaron = a Jim West 
cespués por una puérta trasera, Los P0- = le Automovilismo y 
ploquearon la puerta = 18 19] pr leyendas 


€) Ciclo de Luis Sandrint 


19 La vuelta al mundo 
(8) Copa Libertadores 


18.30 E2 Alto nivel , 
Adelante juventud (E) Hora de noticias k 
19.30 


) Patrulla juvenil 


y E por £V Un momento de 


meditación 
E) Teatro de humor 0.50 o 
21 (E) Grandes olvidados ! 
(8) Landriscina con todo 1 
21.30 ] 
Mbertad 2 Noche de gala 
2 LAS GATAS 


E) Los deportes 
(O Melodías inolvidables 
(MD General Motors show 


22.20 


(O Reseña 


ARDIENTES 
SE DESNUDAN 


(1D Mujer policia 
23 
Cine sin cortes 


SHOW VIVO contimado dende os 

REALISTA — lIdela mañana haste 

ADULTO 194 dela madrugada 
prohibido menores 11 años 


PLATEA 
DE LU4C 


0,30 y 


'OMPLACIENTES 50 E 


Y 


de 2 


23 


de Graziay A 
Dir. 4 El. $ 2.000, 


Ese an- 
ed y 
,Wag: 


ICIP, PTE. Alvear. Corrien- 
- debo, Hoy 11 hs, “Ciclo 


Xx Corrientes 1639, 46-502. 
Hoy 1130 y 20 hs: ALERTO MI- 
GRE presenta: 


EL TEMA ES EL AMOR 
o Puig, Mariquita Valen- 
vue] 


% ATENEO. Paraguay 918. 81-2888 
Hoy a las 20,30 horas, Gran éxiti 
de Luis Brandoni y Silvia Monta: 
narl en: 

POSDATA: TU GATO HA MUERTO 
de James Kirkwood. Co 


papalar, 
* AVENIDA, Av, de Mayo 12%, - 
a Hoy 16 y 19 hs, a éxito 
de ALBERTO CLOSAS en, 


UN TOÚQUE DE JUVENTUD 

de Barillet y Gredy. Gran elenco. 
Martes a viernes 21.30 hs, Sáb.; 20 
y 23 hs, Dgos. 16 y 19 bs, Dgos 16 
hs, precios populares, 
xk BAMBALINAS, Chacabuco 917. 
£T-0819. Mart. a visr. 21.30 hs. Sáb 
20 y 23 hs,.Dgos. 19.30 hs, Do- 
mingo cespedida 


PODESTA - Corrientes 
1283, 35-2592, Hoy a las 20 hs, AL- 
FRÉDO ALCON y RODOLFO BE- 


Se Alfredo de Musset. Con; Pepe 
fovos, Tony Vilas, Marta Gam, Al- 
tredo Duarte, Aldo Barbero y Mar- 
% Blanchi, Dirección: Omar Gras- 
Pimil8, A semana: 


'AS ARDIEN- 

JESNUDAN COMPLACIEN: 

TES EN CORRIENTES 483, Con: 

Peggy Palmer, Lourdes Luz, Led; 

Kasen, as Parkins y elenco, Pl 
ce lujo $ 4. 

de DOMIcO, € Corrientes 1280, 35-2108. 

Hoy a las 19 y 21 horas gran éxito 

SOLEDAD SILVEYRA en: 
6161 

Direc,: SERGIO RENAN, Con Car- 

men Vallejo, Nely Prono, Jorge 

Peralta, Betiana Bium, Tina Serrano 

E actuación estelar de ANTONIO 
¡RIMAU. 


* DEL GEOBO. - M. T. de Alvear 
1155, 46-5707, Hoy a las 18,30 y 21, 
J, Martínez, A, Ghio y M, Busnelll' 
EL DESTETE 
de Ricardo Halac, Con; Chela CE 
4, M, Tenuta y L. Calpello, 
Zemime, Pimii4, Viernes ett . 
h. Amas semanas, 
EMPIRE, -B. Irigoyen 1934, 
Faro. Hoy a 
Madrid! ¡69 
SANA CAiPos” $ RUDY CARRIE 


en: 
PIJAMA DE SEDA 
de S, Long, Dir: Raúl Rossi, 15 


únicos días, Loc. en vta, c/5 días 
de anficip_ Martes descanso, 


. 38-1291 
Oscar Pedemonti presente a Thelma 
Biral en: 

DOÑA, ROSITA LA SOLTERA 
De Federico García Lorca, Con: Eva 
Franco, Marisa Herrero, Jorge Bu- 
tron y 19 artistas en escena, Dir. 
Cecilio Madanes. Martes a Jueves 
21.30 horas: Viernes y sábado 20 
y 23 hs; Domingos 19 hs Loc, en 
via, con 8 días de anticip. 

É MALPO, Esmeralda 443, 392-4882, 
l6y 18:30, 21 y 23 hs 
MAIPO 78 


sob; Taro Bores, Mim! Pons, Juan 
a, Adolfo García Gr 
aulm, Timoyko, Mario Sapag, dr 
men Barbleri, Inv, (e honor; José 
Mbrrope, Dir.; Gerardo Sofovich 
ODEON, Esmeralda 307, 415-3635, 
eGerico Luppi, Haydee Padilla y 
Nora Cullen en: 
EL GRAN DESCHAVE 
(de año). Direc; Carlos Gandolfo, 
; viernes y 


o Olmos y Grupo 
pres, Hoy 18.30 hs.: 
SOLO $0 
Maude), (e Colin Hig- 
son Jue», Cita, Irma Cór- 


Aletzo 5, R 


RE_ LAS 
EQUIVOCACIONES 


pol y Roda 


Castro. 
PAYRO. San Martin 766, 32-39%2 
BERLINER S 


Hoy 19 y 2145 hs, ROSA ROSEN y 
CARLOS en: 


VIEJO MUNDO 
de Alexel Arbuzov, Trad.: E_ Steva- 
Saulo Benavente 
Víctor Proneet, 
k STATUS INTERNATIONAL. Co- 
crlentes 827. 392-6094, Presenta hoy 


* TABAEIS. Corr'ies RL 392 
ZULMA FAIAD, OSVALDO PACHE- 
CO, ALFREDO BARBIERI, DANIEL 
GUERRERO el 
ZULMA EN TABARIS 

con Carlos Scazlotta, Jorge Trola 
Geissel Ducal, Camila Perissé, Lía 
Ciueet, Los Blue Jeans y el Ballet 

Carl0s Mur. Hoy 20 y 22.15 hs, 
Mañana 21 y 23 hs, Martes desc. 
* TANGO BAR, Corrientes ls. 
Prohibidísimo, Cont. de 11 a 23 bs. 
El_ espectáculo del desnudo LAS 
VIRGENES HACEN STRIP TEASÉ 
PL $ 1.000, Plm/l8. 


VARIEDADES 


* CIRCO ESPAÑOL LOS MUCHA. 
CHOS. Pavón y Mitre (Avellaneda) 
120 jóvenes artistas, 3 re ses 
'racciones, Juev, y viern. 

Sáb,, dgos, y feriados: 16, 19 y SEE 
d CIRCO PANAMERICANO, Me- 
lián 4200, El show de Leo y Lío 
y Corvacho (exclusivos de Canal 
7. acróbatas, saltarines, trapecis- 
tas, tonys. payasos, Hoy a las 15 
Y, eS ma 21 hs, 

* 'A PARK, - Corrientes 99, - 
Aaa Sábado 21 de octubre: 


BOXEO PROFESIONAL 
Reunión de doble fondo, Categoría 
mosca: Gustavo BALLAS vs. José 
IBIRIS (10 rounds) y Angel Lois 
FERNANDEZ vs, Santos LACIAR 
(10 rounes). 


CINES 


* A. B. C. Esmeralda 506, 392-9566, 
Cont, de 10 a 3 ce madrug 
Show en vivo. STRIP TEASE DE 
FUEGO, con las chicas del A. B. C. 
y Don Pipo. En pantalla: Nacidos 
para vencer, con M. Ranierí, Pjmil8. 
x* ADAN, Corrientes 959, 393-6115. 
A las 13, 15,30, 18, 20.30 y 23 hs. 
EL. aura, DE LA SERPIENTE 
P Ingmar Bergman, Con 
Liv 'Ulimas y_ David Carradine. 
15.10, 17.40, 20.15 y 22.45 hs, Not, 

Sáb, Trasn, 1.10 hs, 
NI lavalle 842, - 892-1114. 
15.25, 17.50, 20.20 y 


> hs. 
LOS GANSOS SALVAJES 


con Richard Burton, Roger Moore. 

Richard Harris y Kruger 

Pim/l8. Sáb. trasn. 130 hs. 

de ALFIL. Corrientes 1753. 40-135, 

A las 14.20, 16.30, 18,45, 21, 23,20 y 

sáb, trasn, 1.10 h, 

EL TRIANGULO DE LAS 

BERMUDAS 

P/Mj14. con John Houston y Clau- 

dine Auger. A las 14, 16.5, 18,20, 
h 


20, y 
NIÑA DE DIA, MUJER DE NOCHE 
PIM/18 de Cisude Chabrol, con: 
Isabelle Huppert y Jean Carmet, 
15.10, 17.40, 20.15, 22,45 hs, Notic. 
Sáb, Traso, 120 hs, 


+ AMERICA, Callao 1057, 41-3818 
Os 13.15, 15,40, 18,10, 20,40 y 


DOSA FLOR 
Y SUS DOS MARIDOS 
Con y. Wilker, S. Braga 
y M_ Mendonca Dir. 
13. 15,20, 17.50, 20.20 y 22.50 hs 
Notic, Sáb. Trasn 110 hs. 
+ ARIZONA, Lavalle 127. 392-6061 
Cont, 15, 19 y 22.50 hs, 
LA CRUZ DE HIERRO 
A las 13,15, 
mammone, Pm/l8, 
"El gato mammoni 
ARTE. Diag. Norte, 1136, 35-79%4 
13.15, 153, 18, 20,25, 
Dir; Federico 
|. 13, 15,25, 17,50, 20.15 


. Paraguay 915. 81-284 
Cont. 14, 15.30, 17, 18.30 hs. AVEN 
TURAS DEL LOBO ROCKY Y El 
OONEJO RIKY, 8 cibujos anima- 
dos de estreno hablados en cas 
tellano. 

+ ATLAS, Lava'le 809. 892-1930, - 
A las 13.10, 15.40, 18.10, 20.40, 2310 
DOSA FLOR 
Y SUS DOS MARIDOS 
(Plmj18/s,) Con Sonta Braga, Jose 
Wilker y Mauro Mendonca. Direc. 
Bruno Barreto; 15,20, 17.50, 20.20 y 
2250 bs: Notle Sáb Traso. 1.15 
k AVENIDA, Av. Mayo 075, 33-0026. 
Cont, 13.10, 17, 20,45 hs; El le- 
chero; 14.45, 22,15 hs; Los 

reyes de la risa 
+ BIARRITZ, Suipacha 48?, 32-02 
A las 13, 1435, 16.55, 18,55, 215 
29.15 hs 
CARRIE 

(P/m/l8ja,) Con Sissy Spacek y John 
Travolta; 14.35, 16,35, 18.35, 20.45 y 
12.55 hs.: Notice Sáb. Trasn. 
* BROADWAY, C'les 11 
A las 12,45, 15, 17.40, 2020 y 23 

PRINCIPE Y MENDIGO 
SIR, de Mark Twain 
M. Lester, C. Heston > 


CRUNICA 


A 
Trasn, 

% CALLAO Lanas 1. m-108, - 

A las 15, 17.40, 20.20 y 23 horas 

NIÑA DE DÍA, MUJER DE NOUIE 

P.Mjl8, de C.aude Chabrol, cop 


h las 14,5, 16.20, 18,35, 20.55 y 
23,15 hs, 


CERVANTES, Bel, 1870, 33- 

ft: 14.30, 18,40, 22.50 hs. PRIN- 
CIPE Y MENDIGO, 16,55, 21.5 hs. 
Aventuras en la selva. SIR, 
dr CINEMA UNO. Sulpacha 
392-1112, A las 13,50, 16, 18. 20 as 


Pim/18, con Annié Girardot y Philip- 
pe Noiret. 13.30, 15.40, 26.20 y 
22,45 hs.: Notic, Sáb. trasn, 1.15 bs 
* CINEMATECA (Teatro Sha), Sar- 
A las 15, 17, 19. 21 y 

“Detenido a espera de 

', de Nanni Loy, Con A Alberto 


' Lavalle 925, 35-1850. 
A las 13.30, 15.35, 17.20, 19.15, 21.15 
y 2.15 hs: 

SERVICIO A, DOMICILIO 
P/MI1S, con Walter Maithau y 
Glenda Jackson, 13,15, 19.5, 17, 
18,55, 20.55 y 22.55 hs. Notic 
d COSMOS *2* Corrientes 2048, 
49-0862, A las 14, 16.55, 19,50, 22,45 
hs.: Tatiana Samolloya y Mala 
Plissetskaia en: 

ANA KARENIN, 
de León Tolstoi, P/Mi14, 16. 30, 19,25, 


Conf, desde 13.30 hs. ñ 

A LA GUERRA, ZORRO, SIR, Sá: 
bado trasnoche. 

+ EMPIRE. H. Yrigoyen 194, — 
di-8710, Tarce solamente, 15.10 y 
17.55 hs.: El chanchito picarón, 13,45, 
16.30 hs.: Las aventuras del Topo 
Gigio, SIR, En castellano. 

+ GAUMONT, Rivad. 1635, 40-2050, 
A las 13,15, 15.40, 18.10, 20.40 y 23.10 


DOÑA FLOR Y SUS DOS MARIDOS 
(Pim/18), con Jose Wilker, Sonia 
Braga y Mauro Mendonca; 15.20. 
17.50, 20.20 y 2250 bs.: Notic. Sáb. 
. B. 1332, 38-5130. 

15.40, 


1.10, 40 hs, Li 
nuevos monstruos. 14, 17,20, 20.50 
hs. Basta de problemas, P/M'18 
+ GRAN REa, Corrientes 857, 392- 
3000, Anas 13, 14,45, 16,45, 1 


y 23.1 
MATILDA 

S/R, con Eliot Goula y O Mit- 
Di A 


. 5 
Jueves 19, 21 hs, directamente de 
Japón debut: 

TAKARAZUKA REVJE 
Música, canto y danza de oriente 
y occidente, en 29 cuadros de in- 
comparable belleza. Loc, en venta 
desde $ 2.500, Bol, 10 a 22 hs, 


* GRAND SPLENDID, Santa Fe 
1860, 44-0808, A las 15.10, 17.50, 
20.30, 23,10 y Sáb, Trasm. 1.16 hs. 


COMEDIA ROTA 
PÍMI18, con Julio Vor Grolman, 
MEE Quirós, G. Lunadel, E, Da- 
y T, Stefani, U 
13.40, 


Mundo infame 
Laura desnuda, PL $ 600, P.MUB. 
a IDEAL, Suipacha 378, - 35-330, 
A las 13.5, 15.30, 18, 20,30 y 23 hs.: 
UN BURGUES PEQUEÑO, 
PEQUEÑO 
Pimj18, Con Alberto Sordi y Shelley 
15.5, 17.35, 20.5 y 12,35 hs. 
Notic, Sáb. trasn_ 1.10 hs. 
d IGUAZU, Lavalle 940. 893-9031 
A las 13.15, 15.40, 18,10, 20.40 7 
3 hs. John TravoVa en: 


FIEBRE DE SABADO POR 
LA NOCHE 


PJMJl4. - música de 10s Bee Gees 
15,15, 17.4 20,15 y 2,45 hs, Notir 


AGUAS AZULES, MUERTE BLAN- 
CA, 16, 19.30, 23 hs. La última lo- 
cura de Mel Brooks. S/R. Sábado 
Trasn.: La canción es la misma, 
* LEOPOLDO LUGONES, Corien- 
les 1530, A las 11.36 y 13 hs. (en- 
trada libre), Serie documental 
la BBC de Londres 
del hombre” Capítulo 69 
tranjero de las estrellas”. 
: “La gran lu 
Jean Renoir, Pla 


A las 15. 


A las 13,30, 16, 18.25, 


coma 
PIM/18, con Richard Widmark y 
Michael Douglas, 13,10, 15,30, 18.5. 
20.30 y 2250 hs Varied 
trasnoche 1.30 bs, 
+ LOIRE. Corrientes 15% 
A las 13.40, 15,55, 18.2 


A MUJER DE 
Pim/18. De Paul Mazursky, con Jil 
Clayburgh. 15.35, 18, 2025 y 2250 
LORANGE. Ctes. 1372, 45-730 
A las 13,10, 15,5, 19,5, 21,15 y 
2325 hs 
SERVICIO A DOMICILIO 
P/M/18, con Glenda Jackson y Wal 
ter Malthau. 14.50, 1643, 18.50, 
20.55 y 23 hs, Notic. Sábado Trasn 
* LORCA. Corrientes 1428. 40-50 
A las 13,20, 15, 17, 19, 21.10, 23.20 y 
sáb, trasn, 130 
EL _DISCRE 
DE LA BU OLE IA 
Pim/l8, De Luis Buñuel. 1640, 
2040 y 22.50 hs: Noticiero, 
y LORENA, Corrientes 1501, 40-2501 
15. pres ep 


20.50 y 


, EL COMPADRITO 
eon Olivia Newton Jobn. 
20.25 y 2250 hs, Notice 
Mm. 1.15 


stri de la Propiedad Intelectual NY 1.391485 D:re“tur 


Publicidad: Azopatdo 


dk LOS AMUELES. Lormentes 5.16 
MTAZ, Primera sala del munoo 


a E 
WALT DISNEE 
A las 13,25, 15, 11, lo.o0, 20.50 y 
1245 hs estieno exclusivo: 
CHÁRLEY Y EL ANGEL 
comedia celestial con Freó 
"Cupido moto- 


F LOSUAR, Corrientes 1543, 40-6100 
A las 14, 16,15, 18,35, 20.55 y 23.15: 
EXIRASA PAREJA 
SIR, con Jack Lemmon y Waite: 
Matthau. 15.55, 18.15, a y 22.55: 


29,10 hs, 

UN TOQUE EE DISTINCION 
Pjmji8, Con Glenda Jackson y 
George Segal, 1330, 1: 16.10, 
20.30 y 22.50 hs. Varied. Súbado 
rasn, 1.30 h, 

* METKU. Uerilo 570 - 85-421 
las 13.50, 16, 18.25, 20.50 y 23,10 
EL COMPADRITO 
Plmj18, En Cinemascope y colores. 
Join Travolta y Oivia Newton 
John, 15,45, 18,10, 20,35 y 22.55 hs. 

Varied. Sáb, trasn, 1.20 h, 
k METROPOLITAN, Corrientes 1343 
340-1061, A las 13, 15,20, 17.50, 20.30, 
23.5 y SÁb, trasm, LÍ5 h, 


UN BURGUES PEQUESO, 
PEQUESO 

(Pimj18), Con Alberto Sordj, Dir, 
Mario Monicelli A las 15, 17.20, 
20 y 22.55 hs. Noiic, Próx, E 
enjambre”. 

*k MONUMENTAL. 
303-8865. A las 13,30, 16, 


- Lavalle 780, 
18.25, 20.50 


13,10, 15.30, 18, 
Suc. Arg. Sáb, trasn, 1.15 hs, 
+ MULTICINE, (9 microcines). Co 
erientes 763, Lavalle 150. 893-6438 
Cont: de 7 a 1 de la mañ San 
Traso. 1,15 hs, SALA UNO; Pll8, 
La marquesa de O; Estigma SA- 
LA DOS: Pil8: Cuanco las muje- 
res tenían cola; Todo marido de- 
bería tener una, SALA TRES: Pl18 
La ; Super Decamerón N9 3. 
SALA CUATRO: P/18. Balo el signo 
de Virgo; La bambolona, 
CINCO: S¡R: Franco ese hombre 
de NORMANDIE, Lay. 361. 392-100 
A las 13, 15, 17, 19, 21 y 23.10 bs. 
BELLISIMO SUPER LANDO 
(Pím/18). Con Lando Buzzanca 
14,40, 16.40, 18.40,20.40 y 2245 hs 
Not, z 


5 
23,10 hs. John Travolta 
EL COMPADKITO (Grease) 
Pimil8, Con Oliva Newton John 
13.10, 15.35, 18, 20,25 y 22.50 hs 
Notic, Sáb, trasn, 1.30 h, 


* OPERA, Corrientes 860. 
A las 14,10, 16, 18,5, 20.25 y 22.50 hu 
Notic, A las 14,15, 16.15, 18. 
23,20 y sábado trasn, 
EL TRI 
DE Las B: UDAS 
Plm/14. Con: John Huston y Claudine 
Auger. Martes 17 y miércoles 
las 22.30 hs, presentaciones des 
RAFFAELA CARRA 
El único ¡e gé - mejor estilo euro- 
peo. Loc, en 
« PARAMOUNE Lavalle 845, 892- 
5999, A las 13.5, 15, 17.10, 19.20, 21,25, 
La SECRETARIA 
.. com Ornella Muttl 
18,40, E 50 y 


14.30, 


rá 
SUEGoS DE AMOR” y “EICARDIA, 
con Marty Feldman, 13, 16.25, 19.50, 

Notic, 14.45, 18,10, 

(Pm/188). 

“Juegos de...” 

sr PLAZA. Corrientes 039, 392-5573 
A las 14, 17, 1950 y 22.45 hs. 


ENCUENTROS VERCANOS 
DEL TERCER TIPO 

SIR, con R. Dreyfuss y Troulfaut; 

13.40, 16.30, 19.20, 22.20 hs.: Notic 

REAL. Esmeralda 425, 392-3604. 

13.35, 15.30, 17.20, 19.10, 21 

BERNARDO Y BIANCA 


+ ROSE MARIE, Ctes, 350. 45-614% 
Cont. 13,30, 16,40, 20, 23.20 hs, ES 
Y LOS LOBOS, 125, 15. 8.25, 
21,45 hs, Un asunto amoroso, e 
18, Sáb, trasn, 1,30 h, 

SAM FE 1 Santa Fe 


a 191 
8980, A jas 13.30, 15.55, 18,21 


15,5: $ 
20,45 y 23.10 hs. John Travolta en 
EL pe 
ase) 
Pimi18. Con Sima Newton 
13,10, 16.35, 20.25 
Varied. Sáb, trasn, 
* SANTA FE 
44-8080, A las 13 
20,30 y 250 hs 
¿QUE CLASE DE AMANTE 
ESTE? 


_John 


14.40, 16. 


185, 
tras, 


Pimil8, Con Gene Wilder 
20,10 y 22.30 hs. Varied Sáb 
d SARMIENTO. Lar, 85%, 302-2538. 
A las 13, 15, 17, 19, 31 y 23,10 he 


ENCUENTROS MUY CERCANOS 
CON SEÑORAS 
DE CUALQUIER TIPO 
Pim/l8/a.) Con Jorge Porcel Al 
berto Olmedo, Moría Casán y elenco 
14, 20.40 y 22.45 Ds 
bs 


. elG, Giannini Pim/l£ 
mia Fe 2541, 821,5845, 
15.50, 17.40, 19.30, 21.2 
GRITOS Y SUSURROS 
(ela 10), de Ingmar Bergman. 15,35 
17,25, 19.15, 21.10, 23 hs, Not, Sáb 
Trasn. Un fantasma en el pralso 
+ SUIPACHA Suipacha 442. 392 
Cont,: 13.20, 16,20, 19.20, 22.20 ha 
LAS SANDALIAS DEL PESCADOR 
S/R. Con Anthony Quinn, 
19, 22 hs Notic, Sáb, 
el gran show. 


y Garay. Teléfonos: 221 


10.50 y 7250 hs. No:ie, sáb. 


k BIOGEALU Lau. corrientes 1636. 
Cont. 1545, 18.05, 20.25, 4245 hs. 
15,30, 17.30, 20.10, 


he Bel 
slo apar Lando 7 10, 204 
bs, A medianoche va la ronda del 
plácer, 18.50, 22.20 hs. Not. P¡mj13. 
de ROCA. Rivadavia 3553, SI2-La 
Cont, 15,15, 17.45, 20.19 y 2240 hs. 
Comedia rota, 1430 17.20, 19.50. 
22,15 bs. Notic P¡m;l8, Jueves: E 
enjambre, 


BELGRANO 
k BELGRANU, Cabildo 2356. 78 
5641, Cont. 16,15, 1345, 23.10 y Sao, 
trasn.; Beliisimo super Lando, 14.4, 
17.40, 21.15 bs, Amigos mios, P/18 
* CABILDO, Cabildo 2347, THI-380%, 
Cont. 16,10, "19.20, 2240 ns, Servi- 
cio a domicilio, 14,40, 17,0, 21,10 
hs, Violación, Pimyl8/2b, 
* FANTASY, Cabildo 
A las 13:35, 15.15, 


NTE, Noche 2220 hs, y Sau 
frasn, 0.30 bs, “La guerra de ¡a* 
galaxias” (copla nueva), 

* Gras. PAZ. Cabildo 2702, 

. 15.10, 17,40, 20,10 y 22 

Niña de día, mujer de mocue, P| 
7 19.50, 22,30 bs, 


685. -0686, 
1, 1845, 20% 


* 6, Evo mo 2829, 781-650 
MM 50, 2055 
23 hs, Marche o e 1,30, 
18,30. 20.55 z 22,40 bs. Not, 
LIDO, 


menio de decisión. E 2040 Ds 
Barrio bohemio, P|m/l8, 

xd MIGNON, Juram, 2433, 

Cont, 15,5, 17.45, 20.20 y 

Un burgués pequeño, pequeño; 14.30, 
17.15, 19.50, 22.25 hs. Vanedades 


14.30, 
de día, mujer de nocte. 16,40, 20.54 
hs, Asesino calibre 45, Pjmjl 
x 6. SAN JUAN, Sam Juan 5:46, - 
yi-A293, Cont, Juegos de amor 3 
picardía; Lando Burzanea, protec- 
tor de las menores; Nacidos para 
amar. Pimjl 
+ LOS ANUES. Boedi 
Cont, 1430, 16.40, 2: 

mendigo, 

Aventuras en a selv 
dk N. PALACE. 5, Juan AOL. MI-ATES 
Cont, 14,5, 1 7 y Sábado 
trasm. 1 h.: Servicio a domicilio. 
16,40, 20.45 hs, Maratón de la 
muerte, Pm/18, 
% N, SELEI. S, Juan 2540. 941-590, 
Cont. 15.45, 19.5, 22.40 hs. Desafio; 
14, 20, 20.55 hs. Siele noches en 
Japón, Pím;18, 


COLEGIALES 


a Y-AazSa, 
50 Us, Prim 


bs Notic, Pjm/l8, 
* ATALAYA, Córdoba 4633, 
Cont. 16. 19.. us 


Dos 
z La cue 
xk RIALTO, Córdoba 
Cont, 16, 19,10, 22.30 En 
muera, 14.30, 17.30, 2045 hs 
malditos, P/m/18, 


FLORES 


kk A. SAN RUBERLO, Bolivia 66 
S12-0084, Cont.: 15.45, 19 hs, Tá me 
enloqueces. 17.30 y 20.0 'bs. Los 
súper agentes y el tesoro malcito, 
PL $.700, 
+ COLISEO, Bonorino 36, 631-6151 
Conf, 14.20, 1 2.50 
mujer descasada, 18,20, 22: 
Not, 16.20, 20.40 hs, Cabaret, Pl 
k CONTINENTAL, Carabobo 2 
631-2218, Cont. 16, 19.20 y 2240 Ms, 
Encuentros muy cercanos con 
oras de cualquier tipo; 14.30, 17,3% 
: Fotógrafo de señoras 


daria 7802, 612-8X55 
Hoy 19 y 21,15 hs, CLAUDIO GAR 
CIA SATUN en la divertida 

VOSOTROS DOS 

TRES, de Norberto Aroldi. 
Susu Pecoraro y Rully Chernicol 
D.: E. Carreras. SIR 

Elvad. 6661. $5L-3101, 


Niña. de día mujer de nocue, Em 
16 19.30, 22,15 ms, Notic, 
3 (G, PRIX. Gaona 3263, 59-251. 
Cont,” 16,20, 19,50, 23.10 hs, Serri- 
cio a domicilio, con G. Jackson y 
W. Matibau. 14.40, 16.10, 5 
Violación, Pjm/18, 
X S, RIVADAVIA, Ri. 8636, 6- 
Cont, 14.30, 18.30, 22 
mento de decisión. 16.45, 
Boomerang. Sáb, trasn, z 
xk L, DE VEGA L. diVega 1314. 56 
4343, Cont, 14.45, 18.30, h: 
Marche o muera. 16.35, 20.30 bs. Un 
día muy particular. Con Sofía Lo- 
ren. (Pimil8ja.) 
+ MORENO. Rivad 
Cont, 14.30, 18.50, 
vo de la serpiente, 
Lo importante es 
PUEYEREDON 
612-6359, Cont. 15.15, 
22.45 hs: Comecia rola 
von Grolman Pim/18_ 14,50, 
Notle. 


2045 hs 


90-430 
"El hue- 
20.55 hs 
Pimjl8. 


50 hs 
16.55, 
amar 


612-5500, Cont, 16.20, 

Beltísimo super Lando, Y 20, 

21.15 hs, Pato la naranja. Pjl8 

k SAN JOSE, Rivad 7350. 611-599, 

Cont, desde 1330 hs, Principe y 

menolgo; 

+ 8 MARTIN, Ri 

Cont, desde 13.30 hs La hermana 
keoma: Los mongoles, Sábade 


trasnoche. 
LINIERS : 


Ad GRAN LINIERS. Gral Paz 43 
653-2266, Cont. 13.40, 15,50, 18, 20.10 


Ricardo (sanzeme. Redacción 
1001/1051/1101 


160. 641. 
19.30, 12.50 hs Mos 
40, 21.05 hs, Trinity va 
la guerra, SIR. 


, YA, 17.30, 21 hs. 
Los malditos. P:mils. 


EL PLATA 5. B, Aiberds Sid 
18. Cont. 15.50, 19.20, 22,45 Bs, 
Matiica, 14.20, 17.35, 21 hs. El ju- 
guete S/R, 
% G. LUGANO, Murguiondo 446t 
SOLZA57. Cont, 15, 19, 2:30, Lares 
16.45, 20.45 bs, La espia que me 
amó. Pimji 
xd J. NEWBERY. Barrio G, Savio 
Cont, desde 14,30 hs, Fotografo de 
señoras; Bas:a Ge mujeres. Pymjl 
Sáb, traso.: 


5 E] 
la, Príncipe y mendigo, 16.40, 20.50 
hs, Aventuras en la Selva, 

N, LOBIA, Rivad, 3035, 87-1436, 
Cont. 16.5, 1930, 2255 hs. Elcuen- 
TOS Muy cercanos con señoras de 
cua quier tipo, 14.20, 17,45, 21,10 As, 
Basta de mujeres, Pímil3, 


PALERMO 


* G. NORTE, 5, Fe 37%, 72-208, 
Cont_ 14,10, 16,15, 18, 


E Not, (2/10). 
* »N ROSÉDAL, Serrano Po 
Me 2 20, 130 
. 14, 17.30, 21 Ds, Im 

mersión mortal S/R. 


SUR 


d DANTE, A, row: 
14-30 bs, 
E: 


1246, 21-613, 
La guerra 
expreso de 


% OLAVARRÍA, Olay. 515, 71.014, 
Cont, desde 14.30 hs, Holocausio 
2000; La agresión. Pjmjl8, 

* RIVAS. La Eioja 2054, 91-154 
Con!, desde 14.30 hs, Napoleón y 
Samantha; La Cenicienta, SR, 


VILLA DEVOTO 


k ACONCAGUA, Ar, Mosconi 3350, 


“1850. 22.50 “Bs 
riángulo de las Bermudas; 
20.55 hs, Cartouche, Ent, 
* PARQUE, Cuenca 50-448, 
Cont. dese 14.30 hs. El puente so- 
bre el río Kwai; Juntos son 


namita, 
VILLA URQUIZA 


% EDEN. Bauness 2506, 51-2135, - 
Cont,: Encuentros muy cercanos 
con señoras de cualquier tipo; Bas- 
ta ce mujeres PIM 
k 25 DE MAYO, miralo 4338. 
1859. Comt,: 14,15, 18.25, 22.45 hs. 
Niña de día mujer de noche, 16.30, 
20.40 hs: Asesino calíbre 45, PM 
16. Sáb. Trasn.: Niña de día, mu- 
jer de noche, 


GRAN BUENOS AIRES 


¿ AVELLANEDA - Coloniat: Lando 
Buzzanca protector de menores; 
Primo prima; El visitante 

Gral Roca: Solo se vive dos veces 
Apache; La furia cel dragón verde. 
* BELLA VISTA - Gran Pacifico: 
El huev de la serpiente; A media 
noche ya la ronda del placer, 

4 BERNAL - Monumental: En- 
cuentros cercanos del tercer tipo, 
Sáb, : Carrie, 

+ BOULOGNE - General Belgr: 

El hombre de la máscara de hi 
rro; Trinity y sus dos compinches, 
—Super: Aristócratas del crimen; 
Carrie, 
z CASEROS - G aL Urquiza: Prin- 
cipe y mencigo; Tentáculos. 
—Paramount: Cuentos para 
pués de cenar; El gran jefe 
+ CIUDADELA - Ciudadela: 
ceso a la infamia; 
La casa del amor 
+ EL PALOMAR - Helios: 
La espía que me amó, 
* HAEDO - Gran Rex: 
le; Matilda 

4 HURLINGHAM - G, Hurlingham: 
Carrie; Dedos de oro. Sáb. Trasm.; 
La chica cel adiós, 
k JOSE C. PAZ - G, 
sos salvajes; Romance popular. 

* La TABLADA. - M Gúemes: 
Holocausto 2000; La verdadera Mis 
toria de Bruce Lee 

d LOMAS DE ZAMORA - Avenida: 
La mujer cescasada; Cabaret. 
—Co'iseo: En escena: El circo del 
Capitán Piluso y Coquito, 
—Español: Encuentros muy tér 
canos con señoras de cualquier t- 
po; El gordo catástrofe 
—Gran Lomas: Matilda; 
a la guerra 

k MORON - Morón: Holocauite 
000; la vercadera historia de Bru- 
ce Lee Sáb, Trasn 

—Ocean: Desafío; La cruz de hie- 
rro. Sáb. Trasm.: Rollercar 

2 QUILMES - Cervantes: Principe 
y mendigo; Tentáculos 

—Moderno: Deja de llamarme me- 
na; Sexo loco 

—Rivadavia: Uny 
da; Cabaret 
* RAMOS 
Marche o muera 


16.50, 


des- 


Pro- 
La mala vid; 


Carril 


El jugue- 


Paz: Los gan- 


Trinity va 


mujer descasa- 
MEJIA - San Martin: 
Un día muy par- 


MARTIN - Ateneo: Carries 
dos veces 
Principe y 


2 SA 
Solo se vive 
—Gran Plaxa: 
zo; Tentáculos. 
—Mo:eno; Holocausto 2000; La ver- 
dadera historia de Bruce Let 

« SAN MIGUEL - Mayo: Enlá sí 
yo también; Siete noches en dape 
—san Miguel: Los ganss salvajes 
de V. ALSINA: co Carrie: 
La espía que me 2 

E VILA BALLESTER: Majestic: 
Deja. de. llamarme neña- Sexo loco. 
—Sarariento: Principe y Mentigoi 
Teniáculo 


mendd- 


Los “chicos” juegan con todo: Sosa y Diaz, 


SUPERPIBES” 


MILLONARIOS 


Labruna (h) y Landaburu, los Héroes 


Vuela S Ss > rechazar e e E 
uela Santos y puede rechazar por sobre el travesaño. Sosa no logra llegar. El pibe Sosa llega antes que Carlos Squeo al cabezazW 


